Titlu: Auroræ: Their Characters and Spectre Autor: J Rand Capron Data lansării: decembrie [EBook # ] Limba: engleză Codificarea setului de caractere: UTF- *** STARTUL ACESTUI PROIECT GUTENBERG EBOOK AURORAE: PERSONAJE, SPECTRE *** Produs de Chris Curnow și Online Distributed Echipa de corecturi la http://www pgdp net (Acest fișier a fost produs din imagini puse la dispoziție cu generozitate de The Arhiva Internet) AURORÆ: PERSONAJELE ȘI SPECTRELE LOR DE J RAND CAPRON, FRAS „Și acum aurora nordică încep să ardă, la început slab, ca razele de soare care se joacă în apele mării albastre Apoi o o strălucire purpurie moale nuanță cerurile Există un fard de obraz obrazul nopţii Culorile vin și pleacă; si schimba de la purpuriu la aur, de la aur la purpuriu Zăpada este pătată de lumină trandafirie Două de la zenit, est și vest, flăcări o sabie de foc; și o bandă largă trece prin ceruri, ca un apus de vară Nori moale moale vin navigand peste cer, iar prin faldurile lor vaporoase strălucesc stelele care clipesc alb ca argintul Cu atât de fast ca acesta este Crăciun fericit a introdus, deși doar o singură stea a vestit prima Crăciun ” — LONGFELLOW LONDRA: E & FN SPON, CHARING CROSS NEW YORK: STRADA MĂTURĂ [Ilustrare] TIPARAT DE TAYLOR SI FRANCIS, TRIBUNAL LEU ROȘU, STRADA FLOTEI LA PROF CHARLES PIAZZI SMYTH, FRSE, Astronom Regal pentru Scoția, UNUL DINTRE PRIMIILE OBSERVATORI SPECTROSCOPICI DE AURORA SI LUMINA ZODIACALA, ACEST VOLUM ESTE DEDICAT CU RESPECT DE AUTORUL PREFAŢĂ Probabil că puține dintre fenomenele Naturii atât de fermecătoare și de interes observatori științifici și neștiințifici deopotrivă ca Aurora Borealis sau „Northern Lights” așa cum este numită popular Fie că este considerat ca arc lung și scăzut de lumină argintie care iluminează peisajul cu o strălucire tandră, ca nori sparți și coloane de lumină roșie strălucitoare, sau ca snopi de raze de aur, comparate potrivit de vechii scriitori cu cele aeriene sulițe, un asemenea spectacol nu poate să nu fie tot timpul subiect al admirație, în unele cazuri chiar de uimire Prin urmare, nu este de mirare că Aurora a primit întotdeauna o sumă considerabilă cantitatea de atenție din mâinile oamenilor de știință Primii exploratori ai Regiunile arctice au făcut observații constante și importante despre ea și ei caracter; iar lista de referințe la lucrări prezentată în Anexă va arăta cât de des a format subiect de monografii şi comunicări către Societăţile învăţate Contribuțiile timpurii par relativ mai numeroase decât cele de la o dată ulterioară; iar substanţa lor va fi găsită bine rezumat în „Edinburgh Encyclopædia” a Dr Brewster ( ), articol „Aurora ” Un exemplu cel mai complet și capabil al experienței noastre mai recente iar cunoașterea Aurorei și a spectrului său a fost contribuită de prietenul meu domnul Henry R Procter până la prezenta (a IX-a) ediție a „Encyclopædia Britannica”, articolul „Aurora Polaris” Este, totuși, un dezavantaj pentru articolele enciclopedice că problema lor este de necesitate condensate și că rareori au ajutorul foarte dorit al desenelor și gravuri pentru a-și ilustra subiectele În ciuda, prin urmare, a mod exhaustiv, atât din punct de vedere al faptului, cât și al teoriei, în care contribuitorul la „Encyclopædia Britannica” și-a realizat sarcina, mi s-a părut mai rămăsese loc pentru un tratat popular, având ca obiect descrierea Auroræ, caracterele și spectrele lor Intrebarea din spectrul Aurora pare mai demn de o discuție extinsă în că rămâne încă o problemă nerezolvată In ciuda observatiilor și cercetările lui Ångström, Lemström și Vogel în străinătate și ale lui Piazzi Smyth, Herschel, Procter, Backhouse și alții acasă, scopul este neajuns încă; căci în timp ce liniile slabe şi mai refrangibile sunt dar îndoielnic referit la aer, liniile roșii și verzi strălucitoare și ascuțite, care caracterizează în principal spectrul, nu sunt încă asociate cu niciuna analog cunoscut Cu aceste puncte de vedere și pentru a incita la observații ulterioare și mai detaliate, I au fost induși să publice volumul de față ca un fel de Auroral Ghid O mare parte din istoria Aurorei îi sunt îndatorat și citat din articole și înregistrări anterioare, inclusiv cele două excelente Cele enciclopedice menționate mai înainte Domnule Procter, domnul Backhouse și al meu Prietenul, domnul WH Olley, mi-a oferit cu amabilitate multe în mod de informare si sugestie Dr Schuster mi-a împrumutat tuburi care arată spectrul de oxigen adevărat; în timp ce Herr Carl Bock, naturalistul norvegian, are mi-a permis să reproduc o adevărată curiozitate, adică o poză în ulei pictat de lumina unei aurore din Laponia Experimentele detaliate în Partea a III-a au fost sugerate de cei anteriori ai lui De la Rive, Varley și altele și demonstrează efectul magnetului asupra descărcărilor electrice Pentru asistență în acest sens, îi sunt îndatorat prietenului meu, domnul E Dowlen Ilustrațiile sunt în principal din desene originale ale mele Cei de la alte surse sunt recunoscute Domnii Mintern au reprodus bine în cromolitografie desenele colorate care ilustrează Auroræ, pete-lună etc CUPRINS PARTEA I AURORA SI PERSONAJELE EI CAPITOLUL I Aurora așa cum este cunoscută anticilor: pp - CAPITOLUL II Câteva descrieri generale ale Auroræ: pp - De Sir John Franklin: pp , De Pr Pr James Farquharson: p , De Mons Lottin (Lardner): pp - De către locotenent Weyprecht (Plătitor): p - - Articolul din „Edinburgh Encyclopædia:” pp , CAPITOLUL III Câteva descrieri specifice ale Auroræ: pp - Capt Auroraele Sabinei: p Aurora văzută la Sunderland, februarie : p Dr A S Aurora lui Hayes, ianuarie : pp , Prof Aurora lui Lemström, septembrie : pp , Domnul Aurora lui JR Capron, octombrie : p , Domnul Aurora roșie și albă a lui Barker, noiembrie ( ?): p Domnul Aurora lui JR Capron, februarie : p , Cardiff, Aurora văzută la: p Domnul Aurora lui JR Capron, februarie : p , Domnul Aurora lui Herbert Ingall, iulie : p , Domnul Aurora albă a lui JR Capron, septembrie : p , Dr A S Aurora lui Allnatt, iunie : p Aurora din Laponia a domnului Carl Bock, octombrie : p Rev pr Aurora lui TW Webb : pp , Expediția engleză arctică, - : p Aurora Australis: pp - - Prof Aurorae tipice ale lui Piazzi Smyth: pp , CAPITOLUL IV Fenomene care simulează Auroræ: pp - Auroric Lights (Kinahan): pp , Arc luminos: p CAPITOLUL V Câteva calități ale Aurorei: pp - Zgomote la Auroræ: pp , Culorile Aurorei: pp - Înălțimea Aurorei: pp - Fosforescența însoțită de Aurora: pp - Aurora și ozon: pp , Polarizarea luminii Aurora: pp , Numărul de aurore: p Durata Aurorei: p Călătoria Auroræ (Donati): p , Distribuția geografică a Auroræ (Fritz și Loomis): pp , Întinderea și zona principală a Aurorei: pp , CAPITOLUL VI Aurora în legătură cu alte fenomene: pp - Auroræ and Clouds: pp - Aurora și furtuni: pp , Aurora și acul magnetic: pp - Auroræ, Magnetic Disturbances, and Sun-spots: pp - Aurora și Electricitate: pp - Aurora și praful meteoric: pp , Aurora și planetele Venus și Jupiter: pp , Aurora și lumina zodiacală: pp - CAPITOLUL VII Petice asemănătoare cu aurora pe Luna parțial eclipsată: pp - CAPITOLUL VIII Aurora și Corona solară: pp - CAPITOLUL IX Cauze presupuse ale Aurorei: pp - Teoria prof Lemström: p , Teoriile lui MM Becquerel și De la Rive: p Experimentele electrice ale lui M Planté: pp , PARTEA II SPECTRUUL AUROREI CAPITOLUL X Spectroscop adaptat pentru Aurora: pp - Spectrul Aurorei descris: pp - Pâlpâirea liniei verzi: p Domnul Spectrele grafice ale lui Backhouse de patru aurore: p Spectrul Aurora al Lordului Lindsay, octombrie : p Spectrul Aurorei: pp - , Aurora-spectre ale profesorului Piazzi Smyth: p Catalogul autorului liniilor aurorale: pp - - Teorii în raport cu Aurora și spectrul acesteia: pp - , CAPITOLUL XI Comparația dintre un tub și alte spectre cu spectrul de Aurora : pp - Tub de hidrogen: pp - - Tuburi de carbon și oxigen: pp - Barometru cu tub cu mercur Geissler și vacuum mercurial: pp - , Tuburi de aer: pp , Tub fosforescent: pp , Scânteie în aer: p Scânteie peste apă: p Flacără cu hidrogen fosforat: pp , Spectrul de fier: p Spectrul de mercur: p Tabelul coincidențelor: p CAPITOLUL XII Note despre Teoria spectrului Aurora a profesorului Ångström: pp - CAPITOLUL XIII Spectrul de oxigen în raport cu Aurora (Procter și Schuster): p - PARTEA III EXPERIMENTE MAGNETO-ELECTRICE ÎN CONEXIUNE CU AURORA INTRODUCERE: p - CAPITOLUL XIV Examinarea tuburilor Geissler sub acțiunea magnetului: pp - Tuburi de azot: pp , Tuburi de oxigen: p Tuburi de hidrogen: pp , Tub apă-gaz: p Tub de amoniac: p , Tub de acid carbonic: p Tuburi de clor: pp , Tuburi de iod: pp - Tuburi de brom: p , Tuburi de fluor silicic: p Tuburi cu acid sulfuric: p , Tub de sulf: p , CAPITOLUL XV Efectul magnetului asupra unui tub capilar de sticlă: pp , Acțiunea magnetului asupra unei bare de sticlă grea: pp , CAPITOLUL XVI Efectul magnetului asupra tubului de aer larg (Aurora): pp - Stratificare (notă despre): p , Efectul magnetului asupra tubului Plücker (aer-): pp - Efectul magnetului asupra tubului Plücker (clorură de staniu): pp , Efectul magnetului asupra tubului Geissler cu clorură de staniu: p CAPITOLUL XVII Efectul magnetului asupra tubului fosforescent cu bulb: pp - Efectul magnetului asupra tuburilor mici fosforescente (pulbere): pp , Tuburi de iluminat cu un singur fir (Marquis of Salisbury's observații): p , CAPITOLUL XVIII Acțiunea magnetului asupra scânteii electrice: pp , CAPITOLUL XIX Descărcarea in vacuo în vase mai mari și efecte magnetice pe aceasta: p - Unele dintre cercetările magnetice ale baronului Reichenbach au fost testate: pp , Rezumatul experimentelor de mai sus și rezultatele lor: p CAPITOLUL XX Câteva observații de încheiere: pp - ANEXE A Referiri la unele Lucrări și Eseuri despre Aurora: pp , B Extrase din Manual și Instrucțiuni pentru Arctica (engleză) Expediție, : p - C Extrase din Cartea albastră parlamentară, cuprinzând „Rezultatele derivat din Expediția Arctică, - :” pp - D Aurora și Ozon: p - E Investigaţiile Dr Vogel în spectrul aurorei: pp - LISTA PLACURILOR Farfurie I Aurora în timpul presiunii gheții Pentru a face pagina II Aurora văzută de Dr Hayes, ianuarie ” ” III Aurora, Guildford, oct , ” ” IV Aurora, Guildford, feb , ; Lună eclipsată, august, , , ” ” V Coroana, Aurorae grafice, Lumină zodiacală etc ” ” VI Aurora, Guildford, feb , ; Spectrul de North Lichts (Vogel) ” ” VII Aurora, Kyle Akin, Insula Skye, septembrie , ” ” VIII Aurora din Laponia a domnului Carl Bock, oct , ” ” IX Comparați Aurora și alte Spectre a lui Loomis curbele aurorelor, declinația magnetică și Pete solare ” ” X Spectroscop, Micrometru, Tuburi ” ” XI Aurora-spectre, Candle-spectrum ” ” XII Aurora-spectrul, spectrul solar și Spectrul lumânării ” ” XIII Liniile Aurora de la Vogel, liniile Aurora lângă G și în roșul și verdele ” ” XIV Aurora, Hidrocarburi, Oxigen ” ” XV Aurora și tuburi de aer etc ” ” XVI Aurora, hidrogen fosforat, fier etc ” ” Efectul magnetului asupra tuburilor și scânteii ” ” La fel, și spectrul oxigenului ” ” PARTEA I AURORA SI PERSONAJELE EI CAPITOLUL I AURORA CUNOSCUTĂ DE STRĂCHI [Notă laterală: „Questions Naturales” a lui Seneca, Lib IC xiv Descriere de Aurora ] În „Questions Naturales” a lui Seneca, Lib IC xiv , găsim următoarele:—„Este timpul să trecem și prin alte incendii, dintre care sunt diferite sunt figuri Uneori steaua strălucește, alteori sunt flăcări, alteori fix și agățat, uneori rostogolit Dintre acestea sunt de văzut mai multe feluri Ei sunt Bothynoë [ ], care înconjoară ca o coroană interiorul de foc al raiului Retragerea lui este ca o peșteră săpată în lume Există Pithiți [ ], în timp ce de mărimea unui deșeu și a unui foc rotund ca un butoi, fie purtat, fie purtat într-unul în schimb arde Există Chasmata [ ], când un anumit spațiu al cerului este gol, iar flacăra, scăpând, parcă într-un loc ascuns, o afișează De asemenea, toate culorile dintre acestea sunt multe Unele dintre cele mai intense fard de obraz, altele estompate și ușoare flăcări, unele de lumină albă, altele sclipitoare, altele egal și fără erupții sau raze galbene … [Notă laterală: Seneca, c xv ] C XV „Printre acestea puteți plasa și ceea ce citim frecvent în istorii, se vedea că ar arde cerul: a cărui ardoare este uneori atât de sublimă ca între ele stelele pot fi văzute, uneori atât de jos încât să dea aspectul unui foc îndepărtat a furniza „Sub Tiberius Cezar, cohortele au fugit în ajutorul coloniei Ostiense, parcă ar fi flăcări, când căldura cerului fusese o mare parte a nopții, un mic foc strălucitor, gros și afumat” [Notă laterală: traducere ] Putem traduce aceasta: „Este timpul să descriem și alte incendii, dintre care sunt forme diferite „Uneori o stea strălucește; uneori sunt străluciri de foc, uneori fix și persistent, uneori zburător Din aceste multe feluri pot fi distins Există Bothynoe, când, ca într-o coroană înconjurătoare, adâncitura de foc a cerului este ca o peșteră săpată din spațiu Acolo sunt ei Pithitæ, când întinderea unui foc vast și rotunjit asemănătoare cu o cadă (dolium) fie este purtat de jur împrejur, fie strălucește într-un singur loc „Există Chasmata, când o anumită porțiune a cerului se deschide și căscată afișează flacăra ca într-un pridvor Culorile tuturor acestora sunt, de asemenea mulți Unele sunt de cel mai strălucitor roșu, unele de zburătoare și ușoare culoarea flăcării, unele de o lumină albă, altele strălucitoare, unele constant și galben fără erupții sau raze … „Printre acestea putem observa, ceea ce citim frecvent în istorie, se vede că ar arde cerul, a cărui strălucire este uneori atât de înaltă încât poate fi văzut printre stele, uneori atât de aproape de Pământ (humilis) că ia forma unui foc îndepărtat Sub Tiberiu Cezar, cohortele au alergat împreună în ajutorul coloniei Ostia ca și cum ar fi erau în flăcări, când strălucirea cerului a durat o mare parte a nopții, strălucind slab ca un foc mare și fumegând ” [Notă laterală: Auroræ citite frecvent în istorie ] Din pasajele de mai sus pot fi multe detalii izbitoare ale Aurorei s-au adunat; iar prin împărţirea formelor Aurorei în clase este evident că au fost, în acea perioadă, subiectul unor observații frecvente Expresia „et quod frequenter in historiis legimus” arată, de asemenea, că fenomenele afișărilor aurorale au fost o chestiune de înregistrare și discuție cu scriitorii zilei Diferite forme de Aurora pot fi recunoscute în pasajele din Cap xiv ; pe când în cele de la Cap xv se face o distincţie atentă între Aurore văzute în zenit sau în regiunile superioare ale cerului, și cele văzute la orizont sau aparent (și fără îndoială în unele cazuri de fapt) lângă suprafața Pământului [Notă laterală: O Aurora falsă ] Descrierea cohortelor care fug la foc doar pentru a-l găsi an Aurora, își amintește multele evenimente similare care se petrec în zilele noastre Nu, însă, dar că o greșeală poate să apară uneori într-un opus direcţie În memoriile baronului Stockmar este o anecdotă amuzantă înrudit cu un Herr von Radowitz, căruia i-a fost dat să profite la maximum informații ușor de luat Un prieten al Baronului a mers la o seară petrecere lângă Frankfort, unde se aștepta să-l întâlnească pe domnul von Radowitz Pe drum, a văzut un hambar ardend, și-a oprit trăsura, l-a ajutat oameni și a așteptat până când flăcările s-au stins aproape Când el ajuns la casa prietenului său l-a găsit pe domnul von Radowitz, care avea a dus anterior petrecerea în partea de sus a clădirii pentru a vedea o Aurora, dilată asupra magnetismului terestru, electricității și așa mai departe Radowitz a întrebat prietenul lui Stockmar: „Ai văzut frumoasa Aurora Boreală?” El a răspuns: „Cu siguranță; Eu însumi am fost acolo; se va termina în curând ” Un A urmat explicația cu privire la hambarul în flăcări: Radowitz a tăcut vreo zece minute, apoi și-a luat pălăria și a dispărut în liniște [Notă laterală: Auroræ ca semne de prevestire ] Este probabil ca multe dintre luptele fantomă care sunt înregistrate la au apărut sub forme de foc în aer în serile precedente mari bătăliile ar putea fi urmărite până la Auroræ, investite cu caracteristici distincte prin imaginația privitorilor Auroræ se spune că au apărut în formă de armate de cai şi picioare angajate în luptă pe cer înainte de moartea lui Iulius Cezar, pe care trebuiau să o prevestească Cu mai bine de un an înainte de asediul și distrugerea Ierusalimului de către Titus Vespasian, se spunea că Aurora a fost vizibilă frecvent în Palestina Josephus, în „Războaiele evreilor” (Traducerea lui Whiston, Cartea VI cap v sect ), referindu-se la semnele și minunile care preced distrugerea Ierusalimului, vorbește despre o stea sau o cometă, și asta o mare lumină strălucea în jurul altarului și al casei sfinte, lumină care a durat timp de o jumătate de oră și asta la câteva zile după sărbătoarea azimelor a apărut un anumit fenomen prodigios şi incredibil — „pentru înainte s-au văzut care asfinţit şi trupe de soldaţi în armură alergând printre nori și împrejurimile orașelor ” (Acest lucru, dacă un Aurora, trebuie să fi fost o instanță de zi ) Găsim în cartea a II-a a Macabeilor, cap v versetele , , , (î Hr despre ani):— „ Cam în aceeași perioadă, Antioh și-a pregătit a doua călătorie în Egipt: „ Și apoi s-a întâmplat că prin tot orașul, pentru spațiu aproape de patruzeci de zile, s-au văzut călăreți alergând în aer, în pânză de aur și înarmat cu lănci ca o ceată de soldați „ Și trupe de călăreți în rând, întâmpinând și alergând unul împotriva altul, cu scuturarea scuturilor și mulțime de știuci și desen de săbii și turnare de săgeți și strălucire de podoabe de aur și ham de tot felul „ De aceea fiecare s-a rugat ca acea apariție să se transforme în bine ” [Notă laterală: Descrierile timpurii ale Auroræ ] În „De Meteoris” al lui Aristotel, Lib IC iv și v , Aurora este descrisă ca un aspect asemănător cu flacăra amestecată cu fum și de a culoare violet roșu sau albastru Pliniu (Lib II c xxvii ) vorbește despre un sângeros înfăţişarea cerurilor care părea ca un foc coborând asupra pământ, văzut în al treilea an al olimpiadei a -a și a unei lumini văzute pe timp de noapte egal cu strălucirea zilei, în Consulat a lui Cæcilius și Papirius (Lib II c xxxiii ), ambele pot fi făcut referire la Auroræ În „Analele filosofiei”, vol ix p , se precizează că Aurora dintre scriitorii englezi este descrisă pentru prima dată de Matthew of Westminster, care relatează că în anul d Hr au fost văzute lănci în aer („quasi species lancearum in aëre visæ sunt a septentrionali usque ad occident”) În articolul din „Edinb Encyc vol iii ( ), Aurora (cunoscută la vulgar ca „streamers” sau „merry dansatoare”) se distinge în două feluri – „liniștitul” și „variabil” Musschenbroek enumeră ca formează:— trabs , „grinda”, un tract alungit paralel cu orizontul; sagitta , „săgeata;” faces , „torța”; capra saltans , „the capra dansatoare;” bothynoë , „peștera”, un nor luminos având apariția unei adâncituri sau goluri în ceruri, înconjurată de o coroană; pithiæ , „tunul”, o auroră care seamănă cu un butoi mare și luminos The două feluri de Auroræ distinse ca „bothynoë” și „pithiæ” evident preluat din pasajul din „Quæstiones” a lui Seneca citat înainte În „Liberti Fromondi Meteorologicorum” (Londra, ), Lib II capac v „De Meteoris supremæ regionis aëris”, art De Capra, Trabe, Pyramide, etc , acestea și alte forme fantastice atribuibile Auroræ sunt mai multe descris pe deplin În articolul „Aurora Polaris”, Encyc Brit Editați | × ix , găsim notat că dintr-un pasaj curios din „Ceylon and the Cingalese” al lui Sirr, vol ii p , s-ar părea că Aurora, sau ceva asemănător, este vizibil ocazional în Ceylon, unde băștinașii îl numesc „Buddha Lumini”, și că în multe părți ale Irlandei se presupune o Aurora stacojie a fi o ploaie de sânge Cea mai veche Aurora menționată (în Irlanda) a fost în , în „Analele lui Cloon-mac-noise”, după o bătălie între Leinster și Munster, în care Foylcher O'Moyloyer a fost ucis În articolul din Edinb Encyc înainte de a face referire se precizează că nu a trecut cu mult mai mult de un secol în urmă fenomenul observat că apar cu frecvență la latitudinile noastre Dr Halley începuse să dispere să vadă unul până la arătarea fină a [Notă laterală: Notificările timpurii ale Auroræ nu sunt frecvente la latitudinile noastre ] Se spune că primul cont înregistrat într-o lucrare în limba engleză este într-o carte intitulat „A Description of Meteors by WFDD” (retipărit, Londra, ), care vorbește despre „sulițe aprinse” fiind văzută la ianuarie următorul este înregistrat de Stow ca pe octombrie ; si, conform la Stow și Camden, o Aurora a fost văzută în două nopți, și noiembrie De două ori, din nou, o Aurora a fost văzută în Brabant, februarie și februarie Septembrie Cornelius Gemma le-a comparat cu sulițele, fortificate orașe și armate care luptă în aer Auroræ au fost văzute în și în Wirtemberg, Germania Atunci nu avem nicio înregistrare până în , când o Aurora, descrisă de Gassendi în „Fizica” sa, a fost văzut în toată Franța, pe septembrie a acelui an În noiembrie , un altul, descris de Kepler, a fost văzut în toată Germania Din până în nu este înregistrată nicio apariție în „Tranzacțiile din Academia Franceză de Științe;' dar în a fost văzut unul în Irlanda şi la Copenhaga; în timp ce în și Aurora a fost văzută de cinci ori Aurora din , survenită după un interval de optzeci de ani, care Dr Halley descrie, a fost foarte strălucitor și s-a extins peste multă țară, fiind văzută din vestul Irlandei până la graniţele Rusiei şi la est de Polonia, extinzându-se pe aproape ° de longitudine și de la aproximativ Gradul de latitudine, peste aproape tot nordul Europei, și în toate locuri prezentând în acelaşi timp înfăţişări asemănătoare celor observate în Londra O Aurora observată la Bologna în a fost declarată a fi primul care fusese văzut vreodată acolo; și unul înregistrat în „Berlin „Miscellany” pentru este numit un fenomen foarte neobișnuit Nici Auroræ apar mai frecvente în Regiunile Polare la acea vreme, pentru Cælius afirmă că cei mai bătrâni locuitori din Upsala au considerat fenomenul ca destul de rar înainte de Anderson, din Hamburg, scriind cam la fel timp, spune că în Islanda locuitorii înșiși au fost uimiți la frecventele Auroræ care încep apoi să aibă loc; în timp ce Torfæus, cel Islandezul, care a scris în , era suficient de mare pentru a-și aminti vremea când Aurora a fost un obiect de teroare în țara sa natală Potrivit lui M Mairan, Auroræ au fost observate între d Hr și , dintre care au fost observate în semestrul de iarnă și în timpul jumătăţile de vară În următorul nostru capitol ne propunem să oferim câteva descrieri generale ale Auroræ din surse relativ timpurii CAPITOLUL II CATEVA DESCRIERI GENERALE ALE AURORÆ [Notă laterală: descrierea lui Sir John Franklin ] Sir John Franklin („Narațiunea unei călătorii pe țărmurile mării polare în anii , , , ') descrie o Aurora în aceşti termeni: [Notă laterală: părți ale Aurorei: grinzi, fulgerări și arcade ] „De dragul clarității, voi descrie mai multe părți ale Aurora, pe care o numesc grinzi, fulgerări și arcade „Fasciculele sunt mici creioane conice de lumină, dispuse în linii paralele, cu extremitățile ascuțite spre pământ, în general în direcția acului de scufundare [Notă laterală: Formarea Aurorei ] „Blițurile par a fi raze împrăștiate care se apropie mai mult de pământ, deoarece au o formă similară și sunt infinit mai mari eu am le-a numit fulgerări, pentru că apariția lor este bruscă și rar continuă mult timp Când Aurora devine vizibilă pentru prima dată, se formează ca un curcubeu, a cărui lumină este slabă și mișcarea fasciculelor de nedistins Este atunci la orizont Pe măsură ce se apropie de zenit se rezolvă în grinzi care, printr-o mișcare rapidă ondulată, se proiectează în coroane, apoi se estompează și din nou și din nou luminând fără nicio expansiune sau contracție vizibilă a materiei Numeroase fulgerări sunt prezente în diferite părți ale cerului ” [Notă laterală: Arcurile Aurorei ] Sir John Franklin subliniază apoi că această masă ar părea ca un arc către o persoană situată la orizont după regulile perspectivei, presupunând că părțile sale sunt echidistante de pământ; și menționează a cazul când o Aurora, care a umplut cerul la Cumberland House din orizontul nordic până la zenit cu coroane și fulgerări, asumat forma unor arcade la o oarecare distanţă spre sud El atunci continuă: — „Dar Aurora nu își face întotdeauna prima apariție ca un arc Uneori se ridică dintr-o masă confuză de lumină din est sau vest, și traversează cerul spre punctul opus, expunând coroane de grinzi sau corone boreale pe drum Un arc de asemenea, care este palid și uniform la orizont, trece de zenit fără să afișeze niciunul neregularitate sau strălucire suplimentară ” Apoi menționează Sir John Franklin văzând împreună trei arcade, foarte aproape de orizontul nordic, una dintre care prezentau grinzi şi chiar culori, dar celelalte două erau slabe şi uniformă (Vezi exemplul unui arc dublu Aurora observat la Kyle Akin, Skye, planșa VII ) El amintește, de asemenea, un arc vizibil spre sud exact asemănător cu unul in nord A apărut în cincisprezece minute și probabil că o sugerează trecuse de zenitul înainte de apus Mișcarea întregului corp de Aurora de la nord la sud era în unghiuri nu mai mult mai mult de ° de meridianul magnetic Centrele arcadelor erau ca adesea în magnetic ca în meridianul adevărat Un electrometru delicat, suspendat la de picioare de sol, nu a fost niciodată afectat perceptibil de Aurora [Notă laterală: Aurora nu apare des decât la câteva ore după apus ] Sir John Franklin remarcă în continuare că Aurora nu a apărut des imediat după apusul soarelui și că absența acelui luminare pentru unii ore a fost în general necesare pentru producerea unei stări de atmosferă favorabil generației Aurorei [Notă laterală: Aurora văzută la lumina zilei ] Cu o ocazie însă ( martie ), el a observat-o distinct înainte de dispariția luminii zilei; iar el afirmă ulterior că de patru ori s-au văzut coruscaţiile Aurorei foarte clar înainte ca lumina zilei să dispară [În articolul „Aurora Polaris”, Encyc Brit Editați | × ix , cel Se face referire la Tranzacțiile Academiei Regale Irlandeze, , unde Dr Usher observă că Aurora face stelele să fluture în telescop; și că, după ce a remarcat puternic acest efect într-o zi la dimineața, el a examinat cerul și a văzut o coroană Aurorală cu raze la orizont Instanțe nu sunt deloc rare ale principalei linie Aurora fost văzută în lumina soarelui în descreștere și în așteptarea unei Aurore care a apărut apoi ] [Notă laterală: Observațiile reverendului James Farquharson Arc auroral Trecere prin zenit ] Rev James Farquharson, din observarea unui număr de Auroræ în Aberdeenshire în („Philosophical Transactions”, ), a concluzionat:—că Aurora urmează o ordine invariabilă în apariția sa și progresul; că streamers apar mai întâi în nord, formând o arc de la est la vest, având vârful la linia magneticului meridian (atunci când acest arc este de cotă mică, este de considerabil lățimea de la nord la sud, având șanțurile plasate în cruce raport cu propria sa linie și toate îndreptate puțin spre un punct la sud de zenit); că arcul se mișcă înainte spre sud, contractându-se lateral pe măsură ce se apropie de zenit și crescându-i intensitatea luminii prin scurtarea streamerelor și treptat deplasarea unghiurilor pe care streamers-ul în apropierea est și vest extremităţile arcului fac cu linie proprie, până la lung acestea serpentinele devin paralele cu acea linie, iar apoi arcul este văzut înăuntru o centură îngustă de ° sau ° numai în lățime, care se întinde peste zenit în unghi drept cu meridianul magnetic; că încă face progrese spre sud, iar după ce a atins câteva grade la sud de zenit își mărește din nou lățimea expunând o ordine a aparițiilor reversul celui care a asistat la progresul său spre zenit de la Nord; că singurele condiţii care le pot explica şi reconcilia Se pare că streamerele Aurorei sunt verticale sau aproape deci, și formează o margine adâncă care se întinde foarte bine de la est la vest în unghi drept cu meridianul magnetic, dar care nu este deloc mare grosime de la nord la sud și că marginea se deplasează spre sud, păstrându-și direcția în unghi drept față de meridianul magnetic [Notă laterală: observațiile lui M Lottin ] Dr Lardner, în „Muzeul de Știință și Artă”, vol xp et secv , face aluzie la o descriere a „acest meteor” ( sic ) furnizată de M Lottin, ofițer al Marinei Franceze și membru al științei Comisia către Mările Nordului Între septembrie și aprilie , fiind intervalul în care soarele era constant sub orizont, acesta savant a observat aproape de aurore În această perioadă şaizeci şi patru au fost vizibile, pe lângă multe ascunse de un cer înnorat, dar prezența lui ceea ce era indicat de perturbaţiile pe care le produceau asupra magneticului ac Succesiunea aparițiilor și schimbărilor prezentate de aceste „meteorii” este astfel descrisă grafic de M Lottin:— [Notă laterală: formarea arcului auroral ] „Între ora patru și opt după-amiază o ceață ușoară, care se ridică la altitudine de șase grade, s-a colorat pe marginea superioară, fiind franjuri cu lumina meteorului care se ridică în spatele ei Această graniță, devenind treptat mai regulat, a luat forma unui arc, de o culoare galben pal, cel ale căror margini erau difuze, extremitățile sprijinindu-se la orizont Acest arc s-a umflat încet în sus, vârful său fiind constant pe meridian magnetic dungi negricioase împart în mod regulat arcul luminos, și a rezolvat-o într-un sistem de raze Aceste raze erau alternativ extins și contractat, uneori încet, alteori instantaneu, uneori se năpusteau, crescând și diminuându-se brusc înăuntru splendoare Părțile inferioare, sau picioarele razelor, prezentate întotdeauna lumina cea mai vie și a format un arc mai mult sau mai puțin regulat Lungimea dintre aceste raze a fost foarte variată, dar toate au convergit în acel punct a cerurilor indicată de direcția polului sudic al scufundare-ac Uneori erau prelungite până la punctul în care lor direcțiile s-au intersectat și au format vârful unui dom enorm de ușoară [Notă laterală: Urcă până la zenit Atinge apogeul ] „Atunci, arcul va continua să urce spre zenit Ar fi suferă o mișcare ondulatorie în lumina sa — adică că din de la o extremitate la alta luminozitatea razelor ar crește succesiv în intensitate Acest curent luminos ar părea mai multe ori în succesiune rapidă și ar trece mult mai frecvent de la vest spre est decât în sens opus Uneori, dar rareori, a mișcarea retrogradă ar avea loc imediat după aceea; și cât mai curând întrucât acest val de lumină străbătuse succesiv toate razele Aurora de la vest la est, s-ar întoarce în sens invers până la plecare, producând un asemenea efect încât a fost imposibil de spus dacă razele în sine au fost efectiv afectate de o mișcare de translație într-o direcție aproape orizontală, sau dacă aceasta lumină mai vie a fost transferată de la rază la rază, sistemul de raze ei înșiși nu suferă nicio schimbare de poziție Arcul, prezentând astfel apariția unei mișcări alternative într-o direcție aproape orizontală, avea de obicei aspectul ondulaţiilor sau pliurilor unei panglici sau steag agitat de vânt Uneori unul, uneori ambele extremitățile ar dezerta orizontul, iar apoi faldurile lui ar deveni mai numeros şi mai marcat, arcul îşi va schimba caracterul şi avea să-şi asume forma unei foi lungi de raze care se întorc în sine și constând din mai multe părți formând curbe grațioase Luminozitatea razelor ar varia brusc, uneori depășind în splendoare stelele din prima magnitudine; aceste raze s-ar extinde rapid, iar curbele ar fi format și dezvoltat ca faldurile unui șarpe; atunci razele ar afectează diferite culori, baza ar fi roșie, verde mijlociu și restul și-ar păstra nuanța galbenă limpede Așa a fost aranjamentul pe care culorile le-au păstrat mereu Erau de o transparență admirabilă, baza prezentând roșu-sânge, iar verdele ființei mijlocii cea a smaraldului palid; luminozitatea s-ar diminua, culorile să dispară și să se stingă toate, uneori brusc și alteori de grade lente După această dispariție fragmente de arc ar fi reproduse, își continuau mișcarea ascendentă și se apropiau de zenit; razele, prin efectul perspectivei, s-ar scurta treptat; grosimea arcului, care prezenta atunci aspectul unui mare zona de raze paralele, ar fi extinsă; apoi vârful arcului ar ajunge la zenitul magnetic, sau punctul până la care polul sud al acul de scufundare este îndreptat În acel moment razele ar fi văzute înăuntru direcția picioarelor lor Dacă ar fi colorate ar apărea ca o bandă roșie mare, prin care nuanțe verzi ale părților lor superioare putea fi distins, iar dacă valul de lumină mai sus menționat a trecut de-a lungul lor picioarele lor ar forma o zonă lungă și ondulată sinuoasă; in timp ce pe parcursul tuturor acestor schimbări razele nu ar suferi niciodată vreo oscilație în direcția axei lor și le-ar păstra în mod constant paralelisme reciproce [Notă laterală: arcuri multiple S-a format corona ] „În timp ce aceste apariții se manifestă, se formează și noi arcuri începând în aceeaşi manieră difuză sau cu vii şi gata formate raze; se succed, trecand aproape prin aceleasi faze, și se aranjează la anumite distanțe unul de celălalt La fel de multe nouă au fost numărate având capetele sprijinite pe pământ și înăuntru aranjamentul lor asemănător cu perdelele scurte suspendate una în spatele cealaltă deasupra scenei unui teatru și menită să reprezinte cerul Uneori, intervalele dintre aceste arcuri se diminuează și două sau mai multe se închid unul peste altul, formând o zonă mare care traversează cerurile și dispărând spre sud, devenind rapid slab după trecere zenitul Dar uneori și când această zonă se extinde peste vârful firmamentul de la est la vest, masa de raze par brusc a veni din sud, și să formeze, cu cei din nord, adevăratul boreal coroană, ale cărei toate raze converg spre zenit Acest aspect de o coroană, prin urmare, este, fără îndoială, simplul efect al perspectivei; si un observator plasat în acelaşi moment la o anumită distanţă spre nord sau spre sud ar percepe doar un arc „Zona totală, măsurând mai puțin în direcția nord și sud decât în direcția est și vest, deoarece adesea se sprijină pe coroană, ar fi să fie de așteptat să aibă o formă eliptică; dar asta nu se intampla intotdeauna: s-a văzut circular, razele inegale ne extinzându-se la o mai mare distanță decât de la opt până la douăsprezece grade de la zenit, în timp ce la alteori ajung la orizont „Să ne imaginăm atunci că toate aceste raze vii de lumină ies cu splendoare, supuse unor variaţii continue şi bruşte ale acestora lungime și luminozitate; că aceste frumoase nuanțe roșii și verzi colorează ei la intervale de timp; că valuri de lumină se unduiesc peste ele; că curentii de lumină se succed; și în fine, că vastul firmament prezintă o cupolă imensă și magnifică de lumină, odihnită pe bază acoperită cu zăpadă furnizată de pământ, care servește ea însăși ca a cadru orbitor pentru o mare calmă și neagră ca un lac cu smoală Și o idee, deşi unul imperfect, se poate obţine din splendidul spectacol care se prezintă celui care este martor la Aurora din Golful Alten [Notă laterală: Durata coroanei ] „Corona când se formează durează doar câteva minute; ea uneori se formează brusc, fără nicio înclinare prealabilă Rareori sunt mai mult de două în aceeași noapte și multe dintre aurore sunt asistate fără coroană toate [Notă laterală: Dispariția Aurorei ] „Corona devine treptat slabă, întregul fenomen fiind să la sud de zenit, formând arcuri treptat mai palide și în general dispărând înainte de a ajunge la orizontul sudic Toate acestea cel mai mult are loc de obicei în prima jumătate a nopții, după care Aurora pare să-și fi pierdut din intensitate; creioanele de raze, cel benzi, iar fragmentele de arcuri apar și dispar la intervale de timp Apoi razele devin din ce în ce mai difuze și în cele din urmă se contopesc în lumină vagă și slabă care se răspândește peste ceruri, grupate ca nori mici și desemnați prin denumirea de plăci aurorale (plăci aurorale) Lumina lor lăptoasă suferă frecvent modificări izbitoare în luminozitatea, precum mișcările de dilatare și contracție, care sunt propagat reciproc între centru și circumferință, de exemplu cele care se observă la animalele marine numite Medusæ Fenomenele devin treptat mai slabe și, în general, dispar cu totul pe apariția amurgului Uneori, însă, Aurora continuă după începutul zorii, când lumina este atât de puternică încât o imprimă cartea poate fi citită Apoi dispare, uneori brusc; dar deseori se întâmplă ca, pe măsură ce lumina zilei crește, Aurora devine treptat vag și nedefinit, ia o culoare albicioasă și, în cele din urmă, este atât de amestecat cu norii cirro-strat că este imposibil să-l distingem de la ei " Locotenentul Weyprecht a descris măreț forme de Aurora în Payer's „Terenuri noi din Cercul Arctic” (vol ip și urm ) ca urmează:- [Notă laterală: locotenent Descrierea lui Weyprecht Formarea arcadelor ] „Acolo, în sud, jos la orizont, se află un arc slab de lumină Arată ca și cum ar fi limita superioară a unui segment întunecat al unui cerc; dar stelele, care strălucesc prin ea într-o strălucire nediminuată, conving ne spune că întunericul segmentului este o amăgire produsă prin contrast Treptat arcul de lumină crește în intensitate și se ridică la zenit Este perfect regulat; cele două capete ale sale aproape ating orizontul și avansați spre est și vest pe măsură ce arcul se ridică Fără grinzi sunt de descoperit în ea, dar întregul constă dintr-un aspect aproape uniform lumină de o culoare fragedă delicioasă Este alb transparent cu a nuanță de verde deschis, nu spre deosebire de verdele pal al unei plante tinere care germinează în întuneric Lumina lunii pare galben contrastat cu această culoare fragedă, atât de plăcută ochiului și atât de de nedescris în cuvinte, o culoare pe care natura pare să o fi dat-o doar Polarului Regiunile cu titlu de compensare Arcul este lat, de trei ori lățime, poate, a curcubeului, iar marginile sale distinct marcate sunt puternice definit pe întunericul profund al cerurilor arctice Stelele strălucesc prin ea cu strălucire nediminuată Arcul se montează mai sus și superior Un aer de odihnă pare răspândit peste întregul fenomen; aici și acolo doar un val de lumină se rostogolește încet dintr-o parte în alta Aceasta începe să devină limpede peste gheață; unele dintre grupurile sale sunt vizibile Arcul este încă îndepărtat de zenit, de care se desprinde o secundă segmentul întunecat, iar acesta este reușit treptat de alții Toate acum se ridică spre zenit; primul trece dincolo de el, apoi se scufundă încet spre orizontul nordic, iar pe măsură ce se scufundă își pierde din intensitate Arcurile de lumină sunt acum întinse peste tot cerul; șapte sunt evidente la în același timp pe cer, deși de intensitate inferioară Cu cât sunt mai jos se scufundă spre nord cu cât devin mai palide, până când în cele din urmă sunt complet se estompează Adesea, toți se întorc peste zenit și dispărură pe măsură ce au venit [Notă laterală: Apare bandă de lumină A doua bandă și raze ] „Este rar, totuși, ca o Aurora să parcurgă un curs atât de calm și așa regulat Segmentul întunecat tipic, pe care îl vedem în tratatele despre subiect, în cele mai multe cazuri nu există Se întinde un banc subțire de nori orizontul Marginea superioară este iluminată; din ea se dezvoltă a banda de lumină, care se extinde, crește în intensitatea culorii și se ridică la zenit Culoarea este aceeași ca la arc, dar intensitatea culorii este mai puternică Culorile benzii se schimbă un joc neîncetat, dar locul și forma rămân nealterate Trupa este larg, iar verdele său pal intens iese în evidență cu o frumusețe minunată fundalul întunecat Acum trupa este răsucită în multe circumvoluții, dar pliurile cele mai interioare sunt încă de văzut distinct prin celelalte Undele de lumină se ondula continuu rapid pe toată întinderea sa, uneori de la dreapta la stânga, alteori de la stânga la dreapta Apoi din nou, se rostogolește în pliuri grațioase Pare aproape ca briza mare în aer s-a jucat și s-a jucat cu streamerurile largi în flăcări, capete dintre care se pierd departe la orizont Lumina crește în intensitate, undele de lumină se succed mai repede, culori prismatice apar pe marginea superioară și inferioară a benzii, albul strălucitor al centrul este închis între dungi înguste de roșu și verde Din o trupă au crescut acum două Partea superioară se apropie continuu de zenit, razele încep să iasă din ea către un punct apropiat de zenit spre pe care le indică polul sud al acului magnetic, suspendat liber [Notă laterală: Corona formată ] „Trupa aproape a ajuns la el și acum începe un joc strălucit de raze care durează o perioadă scurtă de timp, al cărui punct central este magneticul pol — semn al legăturii intime a întregului fenomen cu cel forțele magnetice ale pământului În jurul polului magnetic clipesc raze scurte și flare pe toate părțile, culorile prismatice sunt vizibile pe toate margini, raze mai lungi și mai scurte alternează între ele, valuri de lumină rotiți-l în jurul ei ca centru Ceea ce vedem este corona aurorală, și asta se vede aproape întotdeauna când o bandă trece peste polul magnetic Acest fenomenul ciudat durează doar o perioadă scurtă de timp Trupa se află acum pe partea de nord a firmamentului, treptat se scufundă și palidează ca ea chiuvete; se întoarce din nou spre sud pentru a se schimba și a juca ca înainte Asa de durează ore întregi, Aurora își schimbă necontenit locul, forma și intensitate Adesea dispare complet pentru o perioadă scurtă de timp, doar pentru a apărea din nou brusc, fără ca observatorii să perceapă clar cum a venit și unde s-a dus; pur și simplu, este acolo [Notă laterală: bandă cu o singură rază ] „Dar trupa este adesea văzută într-o formă complet diferită Des este alcătuită din raze simple, care, stând apropiate, punctează într-un direcție aproape paralelă către polul magnetic Acestea devin mai multe intens luminos cu fiecare val de lumină succesiv; deci fiecare rază pare să clipească și să sage continuu, iar marginile lor verzi și roșii dansează în sus și în jos în timp ce valurile de lumină trec prin ele Adesea, din nou, razele se extind pe toată lungimea benzii și ajung aproape până la polul magnetic Acestea sunt marcate puternic, dar mai deschise la culoare decât trupa în sine și, în această formă specială, sunt la unele distanta unul de altul Culoarea lor este galbenă și parcă mii de fire subţiri de aur erau întinse peste firmament Un văl glorios de lumină transparentă este întins peste cerurile înstelate; firele de lumină cu care este țesut acest văl sunt marcate distinct pe fundal întunecat; marginea sa inferioară este o bandă largă, intens albă, tivita cu verde și roșu, care se răsucește și se învârte în continuă mișcare A vaporii aurorali de culoare violetă sunt adesea observați simultan pe diferite părți ale cerului [Notă laterală: Aurora pe vreme furtunoasă Fragmente ] „Sau, din nou, a fost vreme furtunoasă și acum este, haideți să presupunem că decedează Mai jos, pe gheață, a căzut vântul; cu exceptia norii încă conduc rapid pe cer, astfel încât în partea de sus regiuni forța sa nu este încă pusă Peste gheață devine oarecum clar; în spatele norilor apare o Aurora în mijlocul întunericului noapte Stelele sclipesc ici și colo; prin deschiderea norilor noi vezi firmamentul întunecat și razele Aurorei urmărindu-se una pe alta spre zenit Norii grei se împrăștie, mase asemănătoare ceață merg mai departe înaintea vântului Fragmente de aurora boreală sunt presărate pe fiecare lateral: pare ca și cum furtuna ar fi sfâșiat benzile Aurora, și îi mâna încoace și încoace pe cer Aceste fire schimba forma si locul cu o rapiditate incredibila Iată una! iată, este plecat! Abia a dispărut înainte de a apărea din nou în alt loc Prin aceste fragmente conduc undele de lumină: într-un moment sunt abia vizibile, în următoarea strălucesc cu strălucire intensă Dar lumina lor nu mai este acel glorios verde pal; este un galben plictisitor Este adesea dificil să distingem ce este Aurora și ce este vapori; cețurile luminate în timp ce zboară pe lângă ei nu se disting cu greu de vaporii aurorali care vin și pleacă din toate părțile [Notă laterală: Benzi Razele ajung la pol Niciun zgomot ] „Dar, din nou, o altă formă Benzi de orice formă și intensitate posibile au condus peste ceruri Acum este ora opt noaptea, ora de cea mai mare intensitate a aurorelor boreale Pentru o clipă doar câteva mănunchiuri de raze pot fi văzute pe cer În sud a bandă slabă, abia vizibilă, se află aproape de orizont Toate deodată se ridică rapid și se răspândește spre est și vest Valurile de lumină încep să dart și trage, unele raze se montează spre zenit Pentru o scurtă perioadă de timp rămâne staționar, apoi prinde brusc viață Valurile de lumină conduce violent de la est la vest, marginile iau un roșu și verde intens colorează și dansează în sus și în jos Razele cresc mai repede, ei devin mai scurte; toţi se ridică împreună şi se apropie tot mai aproape de pol magnetic Se pare că a existat o cursă printre raze și asta fiecare aspira să ajungă primul la stâlp Și acum s-a ajuns la punctul și trăgează din toate părțile, spre nord și spre sud, spre răsărit și vestul Razele trage de sus în jos, sau de jos în sus? Cine poate distinge? Din centru iese o mare de flăcări: este acea mare roșu, alb sau verde? Cine poate spune? Sunt toate cele trei culori la fel moment! Razele ajung aproape până la orizont: tot cerul este în flăcări Natura ne arată în fața noastră o astfel de expoziție de artificii care transcende puterile imaginației de a concepe Involuntar ascultăm; astfel de un spectacol trebuie, credem, să fie însoțit de sunet Dar neîntreruptă liniștea predomină; nici cel mai mic sunet lovește la ureche Inca o data devine limpede peste gheață și întregul fenomen a dispărut cu aceeași rapiditate de neconceput cu care a venit și noapte mohorâtă și-a întins din nou vălul întunecat peste tot Aceasta a fost Aurora a furtunii care se apropie — Aurora în cea mai deplină splendoare Nici un creion nu poate desenați-l, nicio culoare nu îl poate picta și nici un cuvânt nu îl poate descrie în toată ea măreție ” O reproducere a gravurii în lemn din „Călătoriile arctice austriece” ale lui Payer, ilustrând unele dintre caracteristicile descrierii de mai sus, vor fi găsite pe Planșa I În „Edinburgh Encyclopædia”, articolul „Aurora”, găsim:— [Notă laterală: Descrieri de Auroræ în latitudini nordice mari ] „În latitudinile nordice înalte, Aurorae Boreale sunt singulare strălucitor și chiar grozav „Ei ocupă frecvent cerurile întregi și, potrivit mărturia unora, eclipsează splendoarea stelelor, planetelor și lunii și chiar şi a soarelui însuşi [Notă secundară: În Siberia ] „În raioanele de sud-est ale Siberiei, conform descrierii lui Gmelin, citat și tradus de Dr Blagden (Phil Trans vol lxxiv p ), Aurora este descrisă începând cu stâlpi unici strălucitori, ridicându-se în nord și aproape în același timp în nord-est, care, crescând treptat, cuprind un spațiu mare al cerului, grăbește din loc în loc cu o viteză incredibilă și, în cele din urmă aproape că acoperă tot cerul până la zenit și produc un aspect ca și cum un cort vast s-ar fi extins în ceruri, sclipind de aur, rubine și safire Un spectacol mai frumos nu poate fi pictat; dar cine ar trebui să vadă pentru prima dată o asemenea auroră nordică nu ar putea iată-l fără groază ” [Notă laterală: descrierea lui Maupertius la Oswer-Zornea ] Maupertius descrie o Aurora remarcabilă pe care a văzut-o la Oswer-Zornea pe decembrie O regiune extinsă a cerurilor spre sud părea nuanțată de un roșu atât de viu încât întreaga constelație a lui Orion părea că ar fi vopsit în sânge Lumina a fost fixată de ceva vreme, dar curând a devenit mobilă și, după ce și-a asumat succesiv toate nuanțele de violet și albastru, forma o cupolă de care vârful aproape se apropia zenitul în sud-vest [Notă laterală: Auroræ roșii rare în Laponia ] Maupertius adaugă că a observat doar două dintre aurora boreală roșie Laponia și că acestea sunt foarte rare în acea țară Observațiile lui Carl Bock, naturalistul norvegian, cu amabilitate comunicat de el mie, și detaliat în capitolul III , destul de confirmat această observație a lui Maupertius cu privire la apariția rară a Auroræ roșii în Laponia, el a văzut doar una [Ilustrație: Planșa I ] CAPITOLUL III CATEVA DESCRIERI SPECIFICE ALE AURORÆ, INCLUSIV REZULTATELE ENGLEZEI EXPEDIȚIA ARCTICĂ, - Aurora căpitanului Sabine [Notă laterală: Aurorae ale căpitanului Sabine ] Căpitanul Sabine descrie Aurorae văzută pe insula Melville (prima lui Parry călătorie, ianuarie) Spre orizontul sudic o auroră obișnuită a apărut Arcul luminos s-a spart în mase curgând în diferite directii, intotdeauna spre est de zenit [Notă laterală: Curbura arcadelor una față de cealaltă ] Diferitele mase păreau să se aranjeze în două arcade, una trecând lângă zenit și o a doua la jumătatea distanței dintre zenit și orizont, atât la nord cât și la sud, dar curbat unul spre celălalt La unu timp o parte a arcului de lângă zenit a fost îndoită în circumvoluții ca a șarpe în mișcare și unduind rapid Aurora văzută la Sunderland, februarie („Analele filosofiei”, vol ix p ) [Notă laterală: Aurora văzută la Sunderland, februarie Formarea coroanei ] A început în jurul orei , în timpul unei furtuni puternice din NV, cu single streamers luminoase în N și NV, care acopereau un spațiu mare și s-a repezit din loc în loc cu o viteză uimitoare și a primit o amendă mișcare tremurătoare, luminând emisfera la fel de mult ca și luna opt sau nouă zile de la schimbare Cam la ora o parte din streamers părea proiectat la sud de zenit și semăna cu stâlpii a unui amfiteatru imens, prezentând un spectacol cel mai strălucit şi părând a fi într-o regiune inferioară a atmosferei, și să coboare și urcă în aer câteva minute (Se pare că acesta a fost formarea unei coroane ) Un streamer a trecut peste Orion, dar nici unul a crescut şi nici a diminuat splendoarea Descrierea Aurorei de către Dr Hayes, ianuarie [Notă: Aurora Dr Hayes, ianuarie ] „Recent Polar Voyages” conține o narațiune a călătoriei doctorului Hayes, care a navigat din Boston pe iulie și a iernat la Port Foulbe El a asistat la o expoziție remarcabilă a Aurora Boreale pe dimineața zilei de ianuarie [Notă secundară: Dezvoltarea Aurorei ] Întunericul era atât de profund încât era apăsător Brusc, din spate din norul negru care ascundea orizontul, a fulgerat o rază strălucitoare În prezent, un arc de multe culori s-a fixat pe cer, iar Aurora s-a dezvoltat treptat [Notă laterală: Razele s-au schimbat în strălucire ] Spațiul din interiorul arcului era umplut de norul negru; ci graniţele ei s-a luminat constant, deși razele degajate din el erau depășitoare capricios, acum strălucitor ca o vastă conflagrație, acum radiant ca strălucirea unei dimineți de vară Din ce în ce mai intensă a crescut lumina, până când, din izbucniri neregulate, s-a maturizat într-o foaie de strălucire aproape uniformă Spre sfârșitul afișajului caracterul său s-a schimbat Focuri groaznice aruncate îngrozitoarele lor prevestiri pe cer, în fața cărora stelele păreau se retrag si palid [Notă laterală: culori mixte Culorile se schimbă S-au format limbi de flacără albă ] Culoarea luminii era în principal roșie; dar fiecare nuanță a avut rândul ei, iar uneori se amestecau doi sau trei; serpentine albastre și galbene împușcate peste strălucirea teribilă sau, pornind unul lângă altul din larg întinderea arcului radiant, s-au topit unul în celălalt și au aruncat un ciudat umbra de smarald peste peisajul luminat Din nou, acest verde atenuează și învinge roșul; apoi azur și portocaliu se amestecă în zbor rapid, raze subtile de violet străpung un fulger larg de galben, iar fluxuri combinate emană în nenumărate limbi de flacără albă, care se montează spre zenit Ilustrația care însoțește această descriere în lucrare este reprodus pe Planșa II , și amintește cu forța uneia dintre „perdelele” ale Aurora descrisă în capitolul precedent de mons Lottin [Ilustrație: Planșa II ] Prof Aurora lui Lemström din septembrie [Notă: Aurora prof Lemström, septembrie ] În prima expediție suedeză, , au fost câteva observații remarcabile realizate pe aspectul unor fascicule luminoase în jurul vârfurilor munților, pe care M Lemström le-a arătat prin spectroscop a fi de aceeaşi natură cu Aurorae [Notă laterală: Aurora de pe suprafața pământului Se vede linia galben-verde ] La septembrie , pe insula Amsterdam din Golful Sweerenberg, a fost o cădere ușoară de zăpadă și fulgii de nea au fost observat căzând oblic Dintr-o dată a apărut un luminos fenomen care, pornind de la suprafața pământului, a urcat vertical, tăierea direcției fulgilor de nea care cădeau și această apariție a durat câteva secunde La examinarea cu spectroscopul linia galben-verde a fost găsită de Lemström (dar de intensitate slabă) când fanta instrumentului era îndreptată spre un acoperiș sau alt obiect acoperit cu zăpadă și chiar și în zăpadă în jurul observatorului [Notă secundară: concluziile lui Lemström ] M Lemström a concluzionat că o descărcare electrică de natură auroră, care nu putea fi detectat decât cu ajutorul spectroscopului, lua aşezaţi pe suprafaţa pământului în jurul lui, şi că, de la a distanță, ar părea ca o vagă afișare a Aurorei [Totuși, aici trebuie remarcat faptul că reflectarea unei Aurore din o suprafață albă sau strălucitoare ar oferi, într-o măsură mai slabă, spectrul a Aurora însăși; iar, în afară de fenomenele văzute cu ochiul, cel cazul nu reușește să fie concludent că o Aurora la suprafața solului a fost examinat ] Domnul Aurora lui JR Capron din octombrie [Notă laterală: Aurora domnului JR Capron, octombrie Argintiu strălucește în Nord Cloud-streamers fosforescente Mase purpurie la orizont Streamere colorate S-a format corona Aurora dispare ] Descrierea, din notițele mele făcute la momentul acestei expoziții fine, este după cum urmează: — „Aseară ( octombrie) Aurora Borealis a fost din nou cea mai mare frumos văzut aici (Guildford) La ora indicii despre venirea afișajul era vizibil sub forma unei străluciri argintii strălucitoare în nord, care contrasta puternic cu orizontul întunecat opus Pentru doua ore aceasta a continuat, cu adăugarea din când în când a unei străluciri purpurie nord-est și de streamers de nor fosforescent alb opac, în formă de coadă de cal (foarte diferită de cea mai comună transparentă fluxuri de lumină aurorale divergente), care pluteau în sus și peste cerul de la est și vest până la zenit Pe la ora afișajul culminat; și puțini observatori, aș crede, au văzut vreodată ceva mai drăguț cer-imagine Două pete de lumină purpurie intensă s-au adunat cam în această perioadă ei înșiși pe orizontul de nord-est și nord-vest, cerul între având o strălucire argintie strălucitoare Masele purpurie au devenit mai atenuate pe măsură ce se montau în sus; iar din ele au fugit deodată în sus gratii sau serpentine de lumină purpurie și aurie, care, pe măsură ce se ridicau, se întorceau spre unul pe altul în nord și, în cele din urmă întâlnindu-se, au format un arc glorios de lumină colorată, având la vârf o coroană luminoasă ovală albă sau nor cu caracter similar cu norii fosforescenți anterior descris, dar mai luminos În acest moment, spectatorul părea să fie uitându-se la o parte a unei cuști compusă din lingouri roșii și aurii strălucitoare, care se întindea din părţile îndepărtate ale orizontului până la un punct peste capul lui La scurt timp după aceasta, afișajul Auroral a dispărut treptat, iar la ora cerul avea aspectul său obișnuit, cu excepția faptului că nuanța obișnuită părea să aibă mai mult indigo, probabil prin contrast cu culorile minunate care străluciseră asupra lui atât de recent ” [Notă laterală: descrierea lui TF la Torquay Raportul domnului Gibbs în Londra ] TF, descriind aceeași Aurora din Torquay, spune că s-a arătat la apusul soarelui, a atins maximul la și a durat până la La ora mai mult de jumătate din cerurile vizibile erau o mare de culoare; generalul măcinat galben verzui și trandafir pal, cu bancuri întinse de trandafir adânc în est și vest; în timp ce dinspre nord, curgând în sus spre și dincolo de zenit, erau limbi și perii de un roșu trandafir, atât de adânc încât cerul dintre părea negru Domnul Gibbs a raportat că la Londra, pe la ora, raze purpurie strălucitoare au urcat până la zenit, iar cerul părea o masă de foc Un facsimil al schiței mele în acuarelă a acestei scurgeri fine este dat pe Planșa III [Ilustrație: Planșa III ] Domnul Aurorae roșii și albe a lui Barker (suprapuse), noiembrie ( ?) [Notă laterală: Aurorae a domnului Barker, noiembrie ( ?) Aurora roșie alb Aurora ] La noiembrie ( ?), domnul Barker a văzut la New Haven (SUA) magnifică Aurora purpurie Pe la ora : , a constat în un streamer strălucitor trăgând din orizontul de nord-vest Acest a continuat într-o masă de lumină roșie strălucitoare, dar mai degrabă nebuloasă trecând în sus şi spre nord Cele mai înalte puncte ale sale au fost de la ° la ° în altitudine A apărut o Aurora albă, formată din streamere strălucitoare simultan şi extins rotund spre nord-est prof Newton l-a informat pe domnul Barker că a observat o pată roșie la fel de strălucitoare de lumină aurorală în nord-est cu cinci sau zece minute mai devreme [Notă laterală: roșu văzut prin alb ] Deoarece capătul inferior al streamers-urilor roșii era mult mai jos decât cel al alb, s-ar părea că roșul ar fi văzut prin alb, roșu fiind cel mai îndepărtat [Notă laterală: linia purpurie nu se vede în Aurora albă ] S-au făcut observații spectroscopice ale acestei Aurore Aurora purpurie a durat mai puțin de jumătate de oră, apoi a dispărut În Aurora albă, care a rămas, linia purpurie nu se vedea [Notă laterală: razele vibratoare ale lui Carl Bock ] Aici se poate remarca faptul că în timpul Aurorei văzute de Carl Bock în Laponia și pictată de el prin propria ei lumină (descrisă, p ), a avut impresia unor seturi de raze vibratoare unele în spatele celeilalte, iar în desenul arată de parcă s-au văzut streamere în spatele unui arc [Ilustrație: Planșa IV ] Domnul Aurora lui JR Capron din februarie [Notă: Aurora domnului JR Capron, februarie Mass de vapori fosforescenți Au apărut nuanțe de trandafir Aurora din spatele norilor Formarea coroanei Durata coroanei Streamere de la corona Ploaie în timpul Aurora Vânt în timpul nopții Norii fosforescenți au precedat Aurora în lumina zilei ] Descrierea mea despre această Aurora văzută la Guildford și dată la timpul, este după cum urmează: — „Aseară, întorcându-mă de la biserică cu puțin înainte , cerul prezenta un aspect ciudat și neobișnuit, care deodată a lovit ochiul O nuanță groaznică pe norii care atârnau în jur sugera reflectarea unui foc îndepărtat; în timp ce împrăştiate printre acestea, sfâşiate şi mase sparte de vapori, având un aspect alb și fosforescent, și schimbându-și rapid formele, mi-au amintit de un aspect similar precedând marea Aurora din octombrie La scurt timp unele dintre acestea nori albi strălucitori sau vapori s-au aranjat parțial în coloane de la est la vest, si in acelasi timp a aparut si caracteristica pete de lumină de culoare trandafir care sunt adesea văzute într-o auroră afişa Pe la ora , norii s-au desprins într-o anumită măsură, iar Aurora strălucea din spatele unor bănci grele de vapori, care încă odihnit pe orizontul de est, orizontul de nord-vest fiind liber de nor și strălucind puternic cu lumină roșie Și acum, pe la , era a prezentat un fenomen foarte frumos Privind în sus, am văzut o coroana sau o masă în formă de stea de lumină albă se formează pe cerul albastru limpede imediat deasupra capului meu[ ], nu de nori mici sau de razele care se adună, dar mai mult în modul în care un nor se formează brusc prin condensare în cer senin pe vârful unui munte, sau un cristal năpește într-un lichid transparent, având și, după cum credeam, un nucleu sau centru aproape urmăribil, din pe care le proiectau raze ca de suliţă Din această coroană împușcat în câteva secunde ieșiră niște serpentine divergente de lumină aurie, care coborau și se amestecau cu peticele roz ale Aurorei atârnând la orizont Spațiile cerul dintre streamers era de un violet intens (probabil un efect al contrast) Afișarea coroanei, deși durează doar câteva minute, a fost egală, dacă nu excelând în frumusețe, marea etapă a lunii octombrie , descris mai înainte, caz în care, totuși, un inel sau un disc alb lumina de dimensiuni considerabile a luat locul coroanei în formă de stea Ceea ce m-a frapat în mod deosebit a fost corona care se dezvoltă de la a centru pe cerul senin, iar streamers divergenți aparent împușcă în jos, în timp ce, în general, streamers-urile se văd că țâșnesc dinspre orizontul și converg deasupra capului Efectul poate să fi fost o iluzie; dar, dacă da, a fost unul remarcabil Generalul Aurora a rezistat ceva timp, până s-a pierdut într-un cer înnorat; și, de fapt, ploaia cobora la o dată în timp ce Aurora era destul de strălucitoare Vânt puternic a prevalat în timpul noaptea[ ] Aurora era probabil foarte extinsă, ca seara, în ciuda norilor, era aproape la fel de strălucitor ca lumina lunii The norii particulari la care se face referire trebuie să fi precedat Aurora în lumina zilei, după cum îmi amintesc că i-am văzut la când mergeam la biserică ” [Notă laterală: Aurora a prezis ] Aveau chiar și atunci un aspect deosebit de sălbatic, zdrențuit și fosforescent aspectul și semănau atât de mult cu unele pe care le văzusem însoțind Aurora din octombrie , că am prezis (cum s-a întâmplat) o afișare mai târziu seara O facsimil a schiței mele în acuarelă a acestei Aurore este dat pe Planşa IV smochin , în timp ce corona și razele sunt reprezentate (cu un contur destul de prea dur) pe Planşa V fig [Ilustrație: Planșa V ] Descrierea unei aurore văzută la Cardiff [Notă laterală: Aurora văzută la Cardiff Formarea coroanei ] O Aurora a fost văzută la Cardiff Un aspect roșu întunecat al cerului spre nordul și extinzându-se peste zenit spre vest, și-a făcut apariție pe la ora și jumătate Luminile au ajuns la maxim intensitate la ora , când cerul era acoperit cu un purpuriu bogat strălucire, o bandă largă de culoare care ajunge de la NE la V O coroană de adâncime nuanța, având margini aspre bine definite, ieșea în evidență proeminentă în zenitul, aparent pe un plan paralel cu pământul, și având al său centru aproape imediat deasupra capului spectatorului [Notă laterală: Raze aruncate din coroană ] Din această coroană, în formă eliptică și în diametrul său cel mai larg aproximativ de patru ori mai mare decât luna, au fost aruncate argintii strălucitori razele albastre, extinzându-se spre orizontul NE și V și prezentând cel aspectul unei vaste cupole de foc [Notă: Ploaia a căzut când Aurora s-a stins ] La și jumătate luminile s-au stins complet, lăsând mase de nori în sus dinspre sud și a căzut o ploaie Corona a fost remarcat ca neobișnuit La Edinburgh, cerul a fost strălucitor pentru mai mulți ore (Data acestei Aurore este incertă, deoarece contul este din an tăierea ziarului nedatat Ar trebui să fie în februarie , dar cu greu ar fi putut fi pe , ca Aurora din acea dată nu a făcut-o atinge dezvoltarea maximă la Edinburgh până la : ) Domnul Aurora lui JR Capron, văzută la Guildown, Guildford, februarie, [Notă laterală: luminozitate argintie în norul de lumină NE, care s-a mutat de la E la W Formarea arcului în N Streamers Nori orizontali de lumină ceață ] Pe la ora mi-a fost atrasă atenția asupra unei străluciri argintii în nord-est Deasupra, și mai mult spre est, era un nor luminos de lumină, care părea densă și ceață și dădea impresia unui nor de ceață iluminat Marginile erau atât de strălucitoare încât cerul adiacent, dar pentru stelele care strălucesc în ea, ar fi putut, dimpotrivă, să fi fost considerate un nor întunecat de furtună Norul de lumină sa extins în sus până la vârf a devenit conic, apoi s-a mutat rapid dinspre est, de-a lungul nordului orizontul, până când a ajuns spre vest, unde s-a odihnit și s-a format pentru cândva un loc luminos pe cer Cam în același timp un arc lung și jos de lumină s-a format de-a lungul orizontului nordic, având o pată mai strălucitoare la fiecare extremitate; iar acestea fiind mai sus pe cer, arcul și întoarse capetele aveau forma unui arc tătar Acest arc era permanent; Și mai târziu pe un nor de lumină de culoare trandafir s-a format în est, arătând ca cel reflectarea unui foc îndepărtat De la prova au țâșnit și serpentine curbe de lumină argintie spre zenit, care la un moment dat ameninţa să se formeze o coroană Acest lucru, însă, nu s-a întâmplat, iar Aurora a dispărut treptat departe, până când, când luna a răsărit pe la , o nuanță argintie numai în est a ramas De asemenea, ar trebui să menționez că nori orizontali lanos de ceață lumina plutea în nord deasupra arcului peste streamer Domnul H Taylor ma informat că a văzut o Aurora asemănătoare vreo trei săptămâni înainte, în care lumina orizontală strălucitoare și streamers scurte albe au fost personajele principale Nu sunt sigur că orizontale se înglobează nu erau nori de ceață iluminați de reflexia Aurorei; nu așa, însă, cred, primul nor menționat, care avea mai mult apariția aurei în capătul mare al unui tub Geissler iluminat [Notă laterală: Spectrul Aurorei descris ] Am examinat Aurora cu un spectroscop Browning cu vedere directă și a găsit linia lui Ångström destul de strălucitoare, iar lângă ea trei leșin și benzi cețoase spre capătul albastru al spectrului pe un vag teren iluminat De asemenea, am putut vedea uneori o linie strălucitoare dincolo benzile spre violet Nu era suficientă lumină pentru a lua vreuna măsurători de poziție a liniilor Am făcut o schiță în creion a acestei Aurore, la vremea când norul de lumină se deplasase la V şi s-a format arcul şi a spectrului Aceste desene sunt reprodus pe planșa VI smochine și a [Ilustrație: Planșa VI ] Domnul Aurora lui Herbert Ingall, iulie [Notă: Aurora domnului Herbert Ingall, iulie Baldachin de ceață format Au apărut flăcări albăstrui strălucitoare Au apărut grinzi și streamer Mișcarea oscilativă a razelor ] O Aurora din iulie , văzută de domnul Herbert Ingall la Champion Hill, SE, a fost descris de el ca fiind unul extraordinar Cam cerul era senin; la miezul nopţii cerul era acoperit de un fel de ceaţă baldachin, uneori ascund destul de mult stelele, apoi se estompează brusc departe Domnul Ingall era la scurt timp după ce remarca cerul în SE și S orizontul ca fiind mai luminos decât de obicei, când i-a fost atrasă atenția la o luminozitate tot mai mare în SV și o clipă după aceea strălucitoare flăcări albăstrui „măturau peste orizontul SV și V , ca înaintea unui înalt vânt Nu erau serpentine, ci flăcări albastre strălucitoare ” Au durat aproximativ un minut și s-a decolorat; dar după vreo două minute o strălucire luminozitatea a apărut în VSW și s-a spart în fascicule strălucitoare și streamers Razele extreme au făcut un unghi de ° între ele, the raza centrală atingând o altitudine de ° Divergența extremă a streamers (indicând înălțimea lor deasupra suprafeței pământului) și direcția lor (de la VSW la ENE) în unghi drept față de magnetic meridian, i-a sugerat domnului Ingall o tulburare cu caracter anormal Razele au avut o mișcare oscilatorie timp de aproximativ cincisprezece secunde, apoi a dispărut, „de parcă un oblon ar fi ascuns brusc sursa de lumină” [Notă secundară: observațiile domnului Ingall au fost coroborate ] Remarcile domnului Ingall au fost coroborate de un observator în lat ° ′ ″· N , lung h m s· W Afișajul a fost însă mai strălucitor, iar intensitatea luminii de la miezul nopţii a luminat tot cartierul ca la o lumină electrică De asemenea, razele aveau nuanțe diferite de una o alta; cel mai mare părea să ia parte din natura cerului albastru, în timp ce cele mai mici, paralele cu orizontul, au fost mereu trecând de la albastru la roșu portocaliu [Notă laterală: Rev C Gape a văzut fulgerări sau dungi de culoare albastru pal ] Pe iunie (același an?), între orele și , Pr Chas Gape văzut la Rushall Vicarage, Scole, Norfolk, în ESE, foarte frecvent fulgerări sau dungi de o culoare albastru pal care se îndreaptă de la pământ spre cerurile ca o Aurora Ziua fusese plictisitoare și apropiată, cu distanță tunet În ESE era întuneric, dar deasupra capului și peste tot era clară și înstelată Domnul Aurora albă a lui JR Capron din septembrie [Notă: Aurora albă a domnului JR Capron din septembrie ] Pe septembrie , ne aflam la Kyle Akin, în Insula Skye The ziua fusese umedă și furtunoasă, dar spre seară a căzut vântul și cerul a devenit senin Pe la : mi-a fost atrasă atenția asupra unei frumoase Afișaj auroral [Notă laterală: Arc dublu de lumină albă pură în N ] Nu se vedea nici o nuanță de purpuriu sau de trandafir, ci un arc lung și joasă al cea mai pură lumină albă s-a format în nord și a continuat să strălucească cu mai mult sau mai puțin strălucire de ceva timp Arcul părea a fi dublu unul, prin prezența unei benzi întunecate care trece longitudinal prin el [Notă laterală: streamere albe Arcul auroral se crede că este aproape de pământ ] Fluxuri ocazionale de lumină albă la fel de pură curgeau în sus oricare capăt al arcului Luna avea doar o zi, dar peisajul a fost luminat parcă de luna plină; și efectul lui Kyle Akin farul, numeroasele insule din jur și marea liniștită dintre a fost un adevărat lucru de frumusețe Afișajul în sine a format un contrast grozav la formele mai strălucitoare, dar neliniștite de Auroræ văzute în general eu a observat în special o privire oarecum ceață și ceață despre strălucitor arc, dându-i un aspect aproape solid Spațiul cerului dintre orizontul și marginea inferioară a arcului era de o culoare indigo adâncă, probabil efectul contrastului Am avut o impresie puternică că arcul era aproape de pământ și era aproape convins că capătul estic și niște nori lanos în care era implicat se aflau între mine și cel culmi ale unor munţi îndepărtaţi Nu am văzut nicio altă relatare despre această Aurora, despre care am putut să o fac timpul pentru a obține o schiță Aceasta este reprodusă pe planșa VII A fost o priveliște minunată și minunat spre deosebire de norii însoțiți și purpuriu Auroræ pe care le văzusem în sud Se observă în „A treia călătorie” a lui Parry că marginea inferioară a arcul auroral este în general bine definit și neîntrerupt, iar cerul dedesubt este atât de exact ca un nor întunecat (pentru el adesea de o culoare maronie), încât nimic nu ar putea convinge de contrariu, dacă stelele strălucesc cu strălucire nediminuată, nu a descoperit înșelăciunea [Notă laterală: Nicio urmă de culoare maro pe segmentul de cer sub arc ] Nu am văzut nicio urmă de culoare maro Segmentul de sub arc sprijinit pe orizontul era de o culoare profundă indigo [Ilustrație: Planșa VII ] Dr Aurora lui Allnatt, iunie [Notă: Aurora Dr Allnatt, iunie Banda de lumină aurorală a apărut Dâre de cirro-stratus au împărțit Aurora Dorință electrică manifestări atribuite absenței petelor solare ] Dr Allnatt, scriind pentru „Times” din Abergele, North Wales, aproape coasta Canalului Irlandez, a raportat o Aurora în noaptea de iunie După o zi răcoroasă şi rafală, cu vânt puternic de NE si o mare tulburata, a aparut la ora in orizontul de N a bandă largă de lumină aurorală vie, omogenă, nemișcată și fără streamers Pe la miezul nopții, o dâră lungă atenuată de ciro-strat negru s-a întins paralel cu orizontul și a împărțit Aurora în aproape secțiuni simetrice În ziua precedentă, cerul era acoperit de întuneric mase de nor electric de forme ciudate și fantastice Sezonul a avut a fost în mod singular neproductiv din cauza manifestărilor electrice înalte, pe care dr Allnatt a crezut că ar putea fi atribuită absenței comparative a petelor pe discul solar [Se poate remarca aici cât de remarcabili au fost anii iar au fost pentru absența petelor solare și a Auroræ ] [Ilustrație: Planșa VIII ] Aurora din Laponia a domnului Carl Bock, octombrie [Notă laterală: Aurora din Laponia a domnului Carl Bock, octombrie Aurora din Laponia în general de tip galben ] În ianuarie am avut plăcerea să-l cunosc, la Acvariul Westminster, Herr Carl Bock, naturalistul norvegian, care a însoțit patru Laponii, doi bărbați și două femei, cu sănii, corturi etc , pe ei vizita in aceasta tara Laponii (cum s-a menționat în altă parte) nu au făcut-o confirmă relatările despre zgomote despre care se spune că ar fi fost observate de groenlandezi iar altele în timpul Aurorei Carl Bock mi-a menționat că afișajele a văzut în Laponia că erau cele mai strălucitoare, dar în general de tip galben (laponii au numit Aurora „lumini galbene”) A văzut doar un roșu Aurora Mi-a împrumutat cu amabilitate o poză (probabil în felul ei unică), și pictura în ulei a unei aurore boreale, schițată în întregime de lumina Aurora însăși [Notă laterală: O imagine pictată la lumina Aurorei Mișcarea razele Marginea interioară a arcului franjuri cu raze ] Tabloul este remarcabil pentru verdele fraged al cerului, un efect probabil datorită unui amestec de culoare obișnuită a cerului cu galbenul lumina Aurorei Această fotografie a fost făcută la Porsanger Fjord, în lat ° ´, la octombrie A durat de la : până la aproximativ PM Razele se mișcau continuu și unele dintre ele păreau să intre perspectiva și în spatele celorlalți Se va observa că interiorul marginea arcului este franjuri cu raze, spre deosebire de ascuțit și definit marginea care este prezentată de obicei Probabil două Auroræ sau forme aurorale au fost văzute – un arc repaus în față și un set de streamer în mișcare dincolo Două pete mai mari și mai strălucitoare de lumină sunt văzute la fiecare extremitate a arcul, ca în cazul Aurorei văzute de mine la Guildown, februarie , , cu care, într-adevăr, afișajul seamănă mult Un facsimil redus din imaginea excelentă a domnului Bock este prezentată pe planșa VIII [Notă laterală: Aurora razelor longitudinale ] Herr Bock mi-a mai informat că a doua zi a văzut un Aurora în care liniile de lumină, în loc să fie verticale, erau longitudinale și au fost măturate continuu de mai mulți curenți ei nu au fost atât de puternice ca în cazul precedent Rev Aurora lui TW Webb [Notă laterală: Aurora lui Rev TW Webb Arcul s-a rezolvat în seturi de streamere deplasându-se în direcții opuse ] Rev TW Webb mi-a descris într-o scrisoare o Aurora foarte asemănătoare cea văzută de Carl Bock în Laponia și, aparent, tipul predominant în acele regiuni A apărut un arc asemănător cu cel imaginat de Carl Bock în NV și părea să se rezolve în două seturi de streamere se deplasează în direcții opuse (sau un set poate fi fix și altele în mișcare), ca marginile a două mari roți dintate care se învârt Acest a durat doar câteva secunde; dar în acel interval nuanţele erau variat și strălucitor, inclusiv albastru și verde Expediția engleză arctică - , sub căpitanul Sir George Nares [Notă: expediția engleză arctică, - Instrucțiuni de utilizare a ofiţeri Anexa B Raportul căpitanului Sir G Nares Aurorae adevărate rareori observat și arată leșin Citron-line observată doar pe două ecrane Anexa C ] În așteptarea începerii acestei expediții, câteva instrucțiuni pentru uzul ofiterilor in legatura cu afisarea sperata a au fost pregătite aurore strălucitoare: — în ceea ce privește trăsăturile generale ale Auroræ, de profesorul Stokes; în ceea ce priveşte Polarizarea, de Dr William Spottiswoode; si ca la lucrarea Spectrum, de domnul Norman Lockyer și de mine Ca aceste instrucțiuni au fost oarecum elaborate și se vor aplica tuturor ecranelor Aurorale, am a furnizat o copie a acestora în Anexa B Din păcate, nu au fost adus în rechiziție, din lipsă de Auroræ înșiși Căpitan, domnule George Nares a raportat Amiralității, la data de decembrie, , după cum urmează: — „Deși strălucirea aurorală a fost observată pe mai multe ocazii între octombrie și februarie , adevărate Auroræ au fost observate rar; iar afișajele au fost atât de slabe și au durat atât de scurt un timp, iar observațiile din spectru au dus la rezultate atât de slabe, încât nu raportul special a fost considerat necesar Deşi linia citron a fost observat ocazional, doar la două ecrane de Aurora a fost bine definit și apoi pentru un timp atât de scurt încât nu s-a putut obține nicio măsură ” (Pentru raportul suplimentar al lui Sir George Nares, vezi Anexa C, care conține extrase din cartea albastră, „Rezultate derivate din expediția arctică, - ') Aurora Australis [Notă laterală: Aurora Australis Descrierea domnului Forster Coloane lungi de lumină albă care se răspândește pe tot cerul ] Într-un articol despre Auroræ în latitudinile sudice înalte (Phil Trans nr și voi liv Nr ), găsim că domnul Forster, care ca naturalist însoţit de căpitanul Cook în a doua călătorie în jurul lumii, spune: „Pe februarie , la latitudinea sudică °, un fenomen frumos a fost observat în cursul nopţii precedente, care a apărut din nou aceasta, şi câteva nopți următoare Era format din coloane lungi de un alb limpede lumină care se ridică de la orizont spre est, aproape până la zenit, și răspândindu-se treptat pe toată partea de sud a cerului Aceste coloanele erau uneori îndoite lateral la extremitățile lor superioare; și deși în cele mai multe privințe similare cu aurora boreală din emisfera noastră, totuși diferă de ei prin faptul că sunt întotdeauna de o culoare albicioasă, în timp ce ale noastre asumă diverse nuanțe, în special cele de o nuanță de foc și violet Cerul era în general clar când au apărut, iar aerul ascuțit și rece, cel termometrul care stă la punctul de îngheț ” Acest cont este foarte de acord îndeaproape în detalii cu avizul căpitanului Maclear despre Aurora Australis [după referire], și mai ales în absența marcată a Auroræ roșii Înălțimea barometrului nu pare să fie menționată, the temperatura fiind aparent la fel ca în cazurile mai recente [Notă laterală: Aurora Australis a căpitanului Maclear, martie Lumina de numai nuanță galben pal ] Într-o scrisoare datată de la HMS „Challenger”, North Atlantic, aprilie, , căpitanul Maclear a fost suficient de bun pentru a-mi comunica câteva detalii a unei Aurora Australis văzută la martie , în lat ° S , lung ° E Scrisoarea este în principal descriptivă a spectrului (care va fi descris în legătură cu problema generală a spectrului Aurorei) Afirmă că linia roșie a fost căutată în zadar și că lumina părea de un galben pal și nu avea niciuna din nuanța trandafirie văzută în afișări nordice [Notă laterală: Aurorae al căpitanului Maclear descrisă în „Natura” ] Căpitanul Maclear a contribuit de atunci la „Natura”, din noiembrie , un descrierea a patru aurore văzute de la „Challenger” în sudul înalt latitudini (inclusiv cea comunicată mie) El vorbește despre oportunitate de a observa ca nu frecvent, fie din raritatea de fenomenele, sau pentru că masele dense de nor predomină în acestea regiunile împiedicau să fie văzute, cu excepția cazului în care erau excepțional de luminoase Au fost descrise patru apariții: [Notă secundară: februarie ] ( ) La ora în dimineața zilei de februarie , precedată de un apos apus de soare, lat ° S și lung ° E , bar · in , ther °; Sclipitor dungi spre vest Ziua a izbucnit după aceea cu nori cirruși înalți și orizont limpede [Notă secundară: februarie ] ( ) La , februarie , lat ° S , lung ° E , bar in , ther °; un streamer curbat strălucitor Aurora a precedat a dimineață frumoasă cu nori cumulo-strat, extinzându-se de la Jupiter (care părea să fie aproape de focar) prin Orion și aproape la fel de departe dincolo Sub acesta un nor negru, cu stele vizibile prin el Cumuli reale ascundea o mare parte din restul cerului, dar erau două verticale raze sclipitoare care se deplasau încet spre dreapta (vest) În general, cel Aurora era încă strălucitoare [Notă laterală: martie Linia aurorale găsită în lumină spre sud ] ( ) La miezul nopţii, martie , lat ° ´ S , lung ° E , bar · , ther °, după câteva zile de vreme furtunoasă, un apus strălucitor, urmată de o dimineață frumoasă Curând după ora , cerul a început să se limpezească iar luna a strălucit Observând că lumina spre sud este deosebit de strălucitor, căpitanul Maclear a aplicat spectroscopul și a găsit linia aurorala distincta [Notă laterală: s-au văzut nori albi strălucitori ] Pe la miezul nopții, cerul era aproape senin, dar spre sud erau două sau trei nori de lumină strălucitoare, culoare foarte alb-gălbui, formă cumulo-strat De la vest până aproape de sud se prelungea o lumină lungă, plină de pene culoare, paralel cu orizontul, și între sud și vest acolo apăreau uneori nori mici strălucitori Marginile superioare păreau păros și a dat ideea unei lumini strălucitoare în spatele unui nor Formele schimbat, dar nu s-a observat o ordine anume (Urmează o descriere a spectrului și modul în care a a fost obținută delimitarea prin linii ) [Notă laterală: martie Căpitanul Maclear sugerează dacă un barometru scăzut are legătură cu absența roșului ] ( ) La : , martie Aceasta era o auroră ușoară, văzută de către spre sud; după aceasta norii s-au schimbat în ciruri înalte Căpitanul Maclear sugerează dacă un barometru scăzut are vreo legătură cu absența de roșu în spectru, starea normală a barometrului fiind de un inch mai scăzut în acele regiuni decât în latitudini mai temperate [Notă laterală: Barometrul cade după Aurora și furtuna puternică din S sau urmează SW ] Edin Encyc vol iii articolul „Aurora” Dr Kirwan a observat că barometrul cade de obicei după Aurora Domnule Winn, în a șaptezeci și treia volumul Phil Trans , face aceeași remarcă și spune că în douăzeci şi trei de cazuri, fără greş, o furtună puternică dinspre sud sau sud-vest a urmat aspectul unei aurore Dacă Aurora ar fi strălucitoare, furtuna a apărut în douăzeci și patru de ore, dar nu a durat continuare; dacă lumina era slabă și plictisitoare, furtuna era mai puțin violentă, mai lungă în apariție și mai lungă ca durată [Notă laterală: strălucire galben pal rară în Aurora Boreale ] Strălucirea de culoare galben pal la care se referă căpitanul Maclear este, în mine experiență, rară în Aurora Boreale Este probabil „æqualiter et sine eruptionibus aut radiis fulvi ,” descris de Seneca ( antè , p ), și probabil aparține unor clime mai sudice [Notă laterală: Spectrul Auroræ Australes se extinde mai mult în violet ] Vom vedea de asemenea, odată, că aceste Auroræ Australes în ceea ce privește spectrul se extind mai mult în violet decât Aurora Boreale Galbenul, ca complementar violet, este probabil să facă astfel (în absența lui roşu) aspectul său Este, totuși, oarecum singular pe care Carl Bock l-a găsit aproape exclusiv Auroræ galbene în Laponia În „Borderland of Science” al lui Proctor, articolul „The Antarctic Regions”, găsim citat un pasaj dintr-o scrisoare a căpitanului Howes, din „Southern Cruce”, în care este dată o descriere grafică a unei aurore de sud: [Notă laterală: descrierea căpitanului Howes a unei aurore de sud ] „Pe septembrie trecut, pe la unu și jumătate, fenomenul rar a Aurora Australis s-a manifestat într-o manieră cât mai magnifică Nava noastră era în largul Capului Horn, într-un furtună violent, plonjând cu furie în el o mare grea, inundându-i punțile și uneori îngropându-i toate arcurile sub valuri Cerurile erau la fel de negre ca moartea, nici o stea nu era să fie văzut, când a apărut pentru prima dată spectacolul strălucit [Notă laterală: bile de foc electric sprijinite pe capete de catarg etc ] „Nu pot descrie măreția îngrozitoare a scenei; cerurile treptat s-au schimbat din întuneric întunecat până au devenit ca focul viu, reflectând o strălucire groaznică peste fiecare lucru Oceanul părea ca o mare de vermilion lovită în furie de furtună, valurile năvălindu-se cu furie peste partea noastră, mereu și deodată s-a repezit spre subt în purpuriu torrente Întreaga noastră navă — pânze, lățișoare și toate — părea să ia parte aceleași nuanțe roșii Erau parcă luminați de niște teribile conflagraţie Luând pe toate laolaltă — furtuna care urlă, strigă, navă nobilă plonjând fără teamă sub căile cu creasta purpurie, cel furtuni furioase de grindină, zăpadă și lapoviță, plutind peste vas și căzând sub vânt în averse roșii, misterioase bile de electricitate focul care se sprijină pe capetele noastre de catarg, brațele de curte etc și, mai presus de toate, îngrozitorul sublimitatea cerurilor, prin care coruscațiile luminii aurorale trăgea în dâre spiralate și cu strălucire meteorică — exista a prezentat o scenă de grandoare care depășește cele mai sălbatice vise ale fanteziei ” Imaginea de mai sus prezintă un contrast singular cu galben-alb Auroræ descrise așa cum sunt văzute în latitudinile sudice înalte de căpitanul Maclear, și este interesant ca o auroră de sud de o nuanță roșie sau roșie In cautarea, cu toate acestea, la raritatea extremă a Auroræ roșii în acele latitudini și descrierea „mingilor misterioase de foc electric care se sprijină pe noștri capete de catarg, brațe de curte etc ” (un fenomen care nu este adesea observat în legătură cu Aurora), se sugerează că cazul în cauză ar putea avea fost un exemplu nu al unei Aurora adevărate, ci al unui afișaj electric, cu condiţii care se apropie de cele experimentate de călătorii care au găsit ei înșiși în districtele muntoase înconjurate de nori de furtună au încărcat cu energie electrică[ ] Prof Aurorae tipice ale lui Piazzi Smyth [Notă: Aurorae tipice ale prof Piazzi Smyth ] Prof Piazzi Smyth a fost destul de amabil în ultima vreme să-mi trimită a paisprezecea volumul „Observațiilor astronomice efectuate la Observatorul Regal, Edinburgh, în anii - ' Acest volum, printre altele chestiune interesantă, oferă câteva informații valoroase despre subiect a Aurora Boreale Plăcile Aurora sunt cinci la număr, trei cuprinzând câteva cromo-litografii bine executate ale Auroræ tipice, din schițe realizate de prof Smyth, celelalte două plăci fiind ale Aurorei spectru Aurorele delimitate sunt astfel descrise: [Notă laterală: august , arc repaus august , arc activ ] Planșa ( august ) Un exemplu de tip de auroră liniștită ușoară arc, cu substrat cavernos închis ( august ) Un exemplu de a arc activ luminos mare care aruncă raze [Notă laterală: septembrie , arc streamers și nori mai , dublu arc (longitudinal) ] Planșa ( septembrie ) Un arc auroral, cu serpentine și întuneric nori și menținând un aspect luminos, deși în apropierea luna ( mai ) Un arc auroral cu arc dublu (arcadele sunt dispuse longitudinal) [Notă laterală: aprilie , arc multiplu octombrie , Aurora colorată ] Planșa ( aprilie ) Un arc multiplu de Aurora cu lumina lunii ( octombrie ) Un caz de cele mai grozave aurore colorate, sau Aurora superbă și aproape universală Toate desenele de mai sus sunt foarte vii și izbitoare și formează cel mai mult set interesant de forme tipice de Auroræ Conform propriei mele experiențe, Aurora cu arcade aranjate longitudinal, astfel, [Ilustrație], este cea mai rară dintre toate formele eu nu m-am întâlnit eu însumi și nici nu-mi amintesc o ilustrare a vreunuia altul decât al prof Smyth CAPITOLUL IV FENOMENE DE SIMULARE A AURORÆ Lumini aurorice (Kinahan) [Notă laterală: Luminile aurorice ale domnului Kinahan Alb și roșu lumină albă apare în creioane radiind dintr-un punct ] Domnul G Henry Kinahan scrie lui „Nature”, de la Ovoca, la data de ianuarie th, , și vorbește despre două tipuri distincte de lumină astfel clasificate - unul strălucitor și transparent, de un alb gălbui-albastru sau gălbui-roșu de culoare, în timp ce celălalt este semi-opac și de o culoare roșie sângeroasă, the acesta din urmă fiind considerat în Irlanda un precursor al vremii rea Primul felul apare în general ca creioane intermitente de lumină care brusc apar si dispar [Notă secundară: deseori nu staționează, dar sărind în jur ] De obicei, ele procedează sau iradiază dintr-un punct din apropierea nordului orizont; dar domnul Kinahan i-a văzut frecvent rupând dintr-un punct în cerurile, nu staționare, ci sărind în anumite limite Uneori, aceste lumini apar ca niște nori de lumină intermitent brusc de a culoare albă, dar alteori de albastru și galben roșcat [Notă laterală: La lumina zilei, ca razele soarelui Lumina roșie apare în nori plutind în sus sau difuz ] Dacă această clasă de lumini este privită în lumina zilei, ele apar oarecum ca razele slabe ale unui soare care răsare Într-o dimineață, în timp ce călătoreau în vest Galway în amurg, erau foarte străluciți și destul de speriați Șoferul de mașină al domnului Kinahan, care credea că soarele va răsări în nord în loc de est Cea de-a doua lumină, sau roșie sângeroasă, de obicei apare în nori care plutesc într-o direcție în sus spre ceruri, dar adesea răspândit pe o porțiune a cerului Domnul Kinahan nu i-a văzut niciodată venind dinspre est, si numai in cateva ocazii dinspre sud, dar în general dinspre vest, nord-vest sau nord [Notă laterală: Lumina roșie apare ca nori murdari și ceață în lumina zilei sau ca a ceață sau raze de ceață ] Dacă ambele tipuri de lumină apar în același timp, a doua în timp ce trece peste primul se estompează Dacă a doua clasă este privită în lumina zilei, apar ca niște nori murdari și cețoși care se formează și dispar brusc fără ca spectatorul să poată spune de unde vin sau de unde se duc la, sau ca o ceață cețoasă peste o porțiune de cer, că brusc apare și dispare, sau ca raze cețoase care provin dintr-un punct din orizont În general, atunci când apar acești nori, există un banc de negru nori spre vest [Notă laterală: Sezon din octombrie prolific în lumină auroră ] Domnul Kinahan vorbește apoi despre sezon ca fiind prolific în auroric lumină, deoarece au fost câteva nopți de la octombrie, apoi ultima ( ) în care nu apăreau De multe ori au întârziat noaptea, fiind foarte comună și strălucitoare în zilele întunecate ale Decembrie, cu câteva ore înainte de zori (pe la ora ) De fiecare dată a fost o zi frumoasă au apărut și ei și vremea s-a stricat din nou [Notă laterală: Domnul J Allan Broun pune la îndoială natura acestor lumini, ca Aurora se vede rar la AM în această țară În de ocazii văzut doar de două ori atat de devreme Sezonul a fost de o frecvență marcată în altă parte ] domnule Jno Allan Broun se referă la această relatare grafică a domnului Kinahan, și concluzionează că trebuie să fi existat o greșeală în ceea ce privește natura aceste „lumini aurorice”, așa cum este foarte rar văzută Aurora Boreale AM în această țară În anii și , în timpul cărora Aurora era căutată la Makerstown în fiecare oră din noapte, așa a fost observat în de nopți în medie de aproape trei ore în fiecare noapte; dar s-a văzut doar de două ori atât de devreme, și asta cu o strălucire sau strălucitoare Aurora, care a rămas timp de cinci ore la prima ocazie, și de la PM până la AM pe a doua Părți ale fenomenului văzute de Domnule Kinahan, nici domnul Broun nu puteau spune că a văzut vreodată; iar dacă dl Observațiile lui Kinahan ar fi putut fi confirmate că ar fi fost cele mai multe important, mai ales ca făcut atât de frecvent în epoca de minim Descrierea este în multe privințe una suficient de recunoscută descărcări aurorale; dar apariţia frecventă dimineaţa devreme este cu siguranță neobișnuit, și puține sau chiar unele Auroræ par să fi fost înregistrate ca apărând în altă parte în Marea Britanie în timpul în care domnul Kinahan se referă la atât de prolific (vezi, totuși, Dr Allnatt, antè , p ) În De fapt, sezonul în cauză a fost unul cu o frecvență marcată (vezi engleza Raportul expediției arctice, antè , p ) Domnul Buchan i-a furnizat domnului Broun cu o notă de Auroræ văzută în stațiile de la Scottish Meteorological Societatea în cursul anului și au fost la număr, în primul jumătate și în a doua jumătate a anului Cea mai mare parte au fost văzute în cele mai nordice gări, inclusiv Orkney, Shetland și Faroe Insule și doar la sud de Forth Arc Luminos [Notă laterală: Arc luminos, septembrie Înălțimea deasupra orizontului până la mile ] În „Analele filosofiei”, vol iv p , mai este un minut descrierea unui arc luminos care a apărut pe cer în noapte de duminică, septembrie , și a fost văzută în vestul Angliei vizavi de Marea Irlandei, partea de vest a sudului Scoției și o parte din vestul Irlandei A fost descris ca o parte a fie unui corp de lumină densă alb-cenușiu, sau o masă de materie luminoasă în formă de un arc Înălțimea sa deasupra liniei orizontale a fost estimată la nu mai mult de și nici mai puțin de mile [Notă laterală: S-a deplasat spre sud și s-a presupus că diferă de Aurora ] Direcția sa când a fost văzută pentru prima dată a fost N ° E și S ° V S-a mutat la spre sud S-a presupus că diferă de Aurora Boreale în dorind coruscații și având o lumină mult mai palidă CAPITOLUL V CATEVA CALITATI ALE AUROREI Zgomote la Auroræ [Notă laterală: zgomote la Auroræ Gmelin le afirmă Altă mărturie lor Musschenbroek Cavallo Nairne Belknap ] În Edinb Encyc , se afirmă Gmelin, în continuarea lui descrierea unei aurore arctice, pentru a adăuga: „Pentru cât de bine ar fi iluminarea poate fi, este însoțită, după cum am auzit din relația de multe persoane, cu un astfel de zgomot de șuierat, trosnet și repezit aerul, ca și cum cele mai mari artificii s-ar declanșa ” Pentru a descrie ce au auzit apoi, se spune că băștinașii folosesc expresia „Spolochi chodjat” — adică Gazda furioasă trece Și câinii vânătorului, sunt, de asemenea, descriși ca fiind atât de speriați atunci când Auroræ depășesc vânători, că nu se vor mișca, ci se întind cu obstinație pe pământ până zgomotul a trecut Această relatare a zgomotelor pare a fi confirmată de altă mărturie Se spune că au fost audiați în Golful Hudson și în Suedia; iar Musschenbroek menţionează că pescarii de balene din Groenlanda l-au asigurat că au auzit frecvent zgomotul aurorei boreale, dar adaugă că „nicio persoană din Olanda nu a experimentat vreodată asta fenomen " Domnul Cavallo declară că „a auzit în mod repetat un trosnet sunet provenind din Aurora Boreale” (Elementele Nat sau Exper Phil vol iii p ) Domnul Nairne menționează că în Northampton, când aurora boreală era foarte strălucitoare, este încrezător că a perceput a sunet de șuierat sau șuierat Domnul Belknap din Dover, New Hampshire, Nord America, mărturisește un fapt similar (American Trans vol ii p ) [Notă laterală: Sir John Franklin le negativizează ] Sir John Franklin menționează, în „Călătorie pe țărmurile polare” Sea':—„Nici nu am putut distinge zgomotul ei de foșnet (a Aurorei) care însă ne-a fost dată o mărturie atât de puternică încât fără îndoială poate rămâne din fapt ” [Notă secundară: martie Zgomot de șuierat auzit în timpul trecerii Aurorei S-a explicat că se ridică din zăpadă ] În detaliu, el menționează că nu a auzit niciodată niciun sunet care ar putea fi considerat fără echivoc ca originar din Aurora, deși avea a avut ocazia de a observa acel fenomen timp de peste de nopți (Aurora a fost înregistrată la Bear Lake de de ori fără nici un sunet audiat pentru a participa la moțiunile sale); ci mărturia uniformă a băştinaşilor iar toţi locuitorii mai în vârstă din ţară l-au indus să creadă că mișcările sale erau uneori audibile Pe martie, la ora : , a corpul trandafirului Aurora NNW; iar după ce o masă trecuse E de S , cel restul s-a desprins în porțiuni, care traversau aproximativ ° din cer cu mare rapiditate Un zgomot de șuierat, ca al unui glonț în trecere prin aer, s-a auzit, care părea să plece din Aurora; dar domnul Wentzel a asigurat petrecerea că zgomotul era cauzat de severe rece, succezând vremea blândă și acționând asupra suprafeței zăpezii topit anterior în razele soarelui Un zgomot asemănător s-a auzit în următorul dimineaţă [Notă laterală: Căpitanul Sabine, de asemenea, negativizează zgomotul ] În prima călătorie a lui Parry, căpitanul Sabine descrie o Aurora văzută la Melville Island și adaugă că Aurora avea aspectul de a fi foarte aproape de petrecere, dar nu se auzea niciun sunet [Notă laterală: Articolul „Aurora Polaris”, Encyc Brit , sugerează zgomote ca nu improbabil ] În articolul „Aurora Polaris”, Encyc Brit, ediția ix , scriitorul admite dovezile științifice ale călătorilor arctici care au ascultat în zadar pentru astfel de zgomote; dar, referindu-se la declaraţiile groenlandezilor şi altele pe acest subiect, concluzionează că nu există o improbabilitate à priori astfel de sunete fiind auzite ocazional, deoarece un sunet oarecum similar însoțește descărcarea cu perie a mașinii electrice [Notă laterală: plătitorul este negativ și discreditează zgomotele ] Payer, din Expediția Polară Austriacă ( - ), afirmă că Aurora nu a fost niciodată însoțită de zgomot și discreditează presupusul relatări despre zgomote din Shetland și Siberia [Notă laterală: Ca și Weyprecht ] locotenentul Weyprecht, din aceeași expediție, spune ( antè , p ):—„Involuntar ascultăm; un asemenea spectacol trebuie să fie, credem noi însoțit de sunet, dar predomină liniștea neîntreruptă, nu în ultimul rând sunetul lovește la ureche ” [Notă laterală: Herr Carl Bock consideră zgomotele negative în cazul Aurorae din Laponia ] Herr Carl Bock, care i-a însoțit pe laponii care vizitează această țară (la acvariul Westminster) în - , și care a fost martor la multe strălucitoare aurorale din Laponia, m-au asigurat că nu putea urmări niciun zgomot, cu excepția într-o ocazie, când a auzit un fel de foşnet, pe care l-a atribuit Vantul Laponii înșiși nu au asociat niciun zgomot deosebit cu Aurora [Notă laterală: zgomote aurorale în telefon Sunete de apel în tubul vidat sub influența magnetului ] S-a afirmat recent, într-un articol despre Telefon din „Natura”, că profesorul Peirce „a observat cele mai curioase sunete produse de la un telefon în legătură cu un fir telegrafic în timpul Aurorei Borealis;” dar nu se dau alte detalii În experimentarea cu a tub vid de fluorură silicică între polii unui electromagnet, I a constatat, pe magnetul fiind excitat, că fluxul capilar de albastru lumina a fost redusă în volum și luminozitate, și în același timp de la în interiorul tubului un șuierat deosebit sau un sunet ușor metalic s-a auzit [Notă secundară: Concluzie adversă cu privire la zgomotele care însoțesc Aurora ] Cu siguranță nu m-am întâlnit niciodată cu un exemplu de zgomot care să însoțească un Aurora și a urmărit-o În general, balanța dovezilor pare destul de bună advers pentru orice dovadă a zgomotelor care însoțesc de obicei o Aurora Culors of the Aurora [Notă laterală: Culorile Aurorei Opiniile lui Sir John Franklin Alte observatorii au descris toate culorile spectrului Violet rar purpuriu indică Aurora care vine ] Sir John Franklin a considerat că culorile din Aurora Polară nu depind de prezența oricărui luminar, dar au fost generate de mișcare a fasciculelor, și apoi numai când acea mișcare era rapidă și lumina Sclipitor Extremitățile inferioare, spune el, tremurau de un roșu aprins culoare, iar partea superioară cu portocaliu A văzut și violet în primul Alți observatori au menționat, în diferitele lor descrieri ale Auroræ culorile razelor sau fasciculelor ca roșu, purpuriu, verde, galben etc ; în de fapt, cuprinzând gama spectrului Violet pare mai rar menționat Culoarea roșie sau purpurie este adesea prima indicație de Aurora care vine și este de obicei văzută la orizont sau în apropiere The S-a observat frecvent că culorile se schimbă sau se schimbă [Notă: Prof Piazzi Smyth descrie culorile Aurorei din februarie, , așa cum se vede la Edinburgh ] Prof Piazzi Smyth, într-o scrisoare către „Natura”, descriind Aurora din februarie , așa cum sa văzut la Edinburgh, spune că atunci când maxim dezvoltarea a fost atinsă toate cerurile erau mai mult sau mai puțin acoperite serpentine ascendente roz, cu excepţia spre N , care era întunecat şi gri — mai întâi prin intermediul unui arc lung și scăzut de întuneric, transparent spre mare stele, și apoi de streamers care au țâșnit din acest arc, care au fost verde și gri numai pentru câteva grade din înălțimea lor și a devenit doar roz pe măsură ce se apropiau de zenit Fluxurile roșii au variat de la portocaliu la trandafir-roz, trandafir rosu si trandafir de Damasc Profesorul a subliniat că spectroscopul nu cunoaște o varietate de roșii dând o singură linie roșie și atribuit acest lucru amestecării razelor și șuvoare de întuneric din arcul lung și jos Când Aurora a dispărut un adevărat cer de noapte a stelelor; astfel încât evident că bolta întunecată și streamers făceau parte din Aurora la fel de mult ca și verdele și lumini rosii [Notă: Dr Allnatt de la Frant descrie culorile vii ale aceleiași Aurora ] Dr Allnatt, la Frant, a găsit în cazul aceleiași Aurora pe partea de sud-vest a cerului nuanțată de o bandă purpurie strălucitoare Un nor eliptic întunecat care se extinde de la S la SE a fost iluminat la marginea superioară cu o lumină galben pal și a trimis în sus volume de razele carminului intercalate cu materie alternativă verde și neagră caracteristică electricității elementare Aproape datorita lui E , si de aproximativ grade altitudine, era o pată izolată strălucitoare de verde smarald viu, care părea aproape suficient de intensă pentru a arunca o umbră slabă din interceptarea obiectelor La ora Aurora trecuse de zenit și cerul prezenta un aspect ciudat și minunat Un nor întunecat și aspru, la vreo grade E de zenit, era înconjurat de lumina electrică a tuturor nuanțe — carmin, verde, galben, roșu sânge, alb și negru; iar strălucitorul loc încă mai exista în sud [Notă secundară: Descrieri la Blackburn și Cambridge Laponia Auroræ galben ] La Blackburn, în Lancashire, razele au fost descrise ca strălucitoare în NE de la alb argintiu la cel mai profund purpuriu; iar la Cambridge la fel Aurora a fost descrisă ca având o nuanță strălucitoare de carmin Aurorae văzute în Laponia de Herr Carl Bock, erau, m-a informat el, aproape invariabil galben; a văzut doar unul roșu [Notă laterală: tub de vid cu hidrogen care sugerează culorile Aurora ] Comportarea unui tub vid Geissler cu hidrogen va fi ulterior la care se face referire în Capitolul despre compararea unor tuburi cu cel Spectrul Aurora și este sugestiv pentru culorile Aurora [Notă laterală: Variația nuanțelor în ] Partea capilară a acestui tub, când este luminată de o bobină mică, a fost găsită a varia în nuanță - alb-argintiu, verde strălucitor și purpuriu fiind fiecare în succesiune culoarea dominantă, conform modului de lucru al ruperii bobina Când a fost folosit un spectroscop, liniile roșii, albastre și violete a gazului s-a văzut că se schimbă în intensitate în conformitate cu lumina culoarea văzută în tub [Notă laterală: Variația culorii în tubul de azot sub influența magnet ] Un tub de vid de azot Geissler a fost de asemenea aranjat astfel încât capilarul o parte a acestuia ar trebui să fie vertical între extremitățile conice ale armăturile unui electro-magnet mare, armăturile fiind doar libere exteriorul tubului Tubul a fost apoi luminat de o bobină mică, iar magnetul excitat de patru celule mari bicromate cu plăci duble [Notă laterală: Schimbarea de la nuanța trandafirie la violetă ] Fluxul de lumină era constant și strălucitor și, cu excepția violetului pol, de nuanță trandafirie specifică unui tub cu vid de azot Despre excitare a electro-magnetului, s-a văzut că descărcarea se diminuează în volum, cu o creștere aparentă a impetuozității; si nu numai partea capilara, ci într-o măsură mai mică şi bulbii tubului, schimbati dintr-un roz în a nuanță violetă bine marcată [Notă laterală: Plăci fotografice realizate Diferența în ] Am conectat și deconectat de mai multe ori magnetul cu el baterii, dar întotdeauna cu același rezultat Din spectrul de partea capilară a acestui tub am luat plăci fotografice cu cuarț prisme și lentile, având grijă ca toate lucrurile să fie la fel de egale ca posibil, aparatul nederanjat și timpul de expunere exact aceeași O placă a fost luată cu tubul în starea sa normală, the alta in timp ce era sub influenta magnetului Spectrele au fost identic, cu excepția faptului că placa tubului influențată de magnet a fost cu siguranță cel mai strălucitor și sa descoperit că pătrunde mai mult în regiunea violetă („Spectrele fotografiate” ale autorului, p , planșa xxv ) Aceste plăci au coroborat efectiv schimbarea culorii, ca violetul raza ar avea mai mult efect fotografic decât rozul Identitatea lui spectrele părţii capilare au demonstrat că schimbarea culorii ar putea nu au provenit dintr-o extindere a strălucirii violete (Asemănător experimentul va fi găsit detaliat și în partea a III-a Capitolul XII ) Înălțimea Aurorei [Notă laterală: Înălțimea Aurorei Sir John Franklin o consideră în cadrul regiunea norilor La nici o altitudine mare ] Sir John Franklin (Narațiunea unei călătorii pe țărmurile mării polare în anii , ' , ' , ' ) spune: „Notele mele despre apariţia lui Aurora coincid cu cele ale Dr Richardson pentru a demonstra că fenomenul este adesea așezat în regiunea norilor și asta depinde într-o oarecare măsură de starea tulbure a atmosferei ” Și mai departe: „Observațiile doctorului Richardson indică în mod deosebit Aurora fiind formată la o altitudine mare și că este dependentă asupra anumitor alte fenomene atmosferice, cum ar fi formarea unuia sau alte modificări ale cirro-stratului ” Sir John Franklin se referă și la notițele din Journal of Lieut Robert Hood, RN, pe o Aurora:— [Notă secundară: Observații ale locotenentului Robert Hood și Dr Richardson O grindă nu mai mult de mile de pământ Un arc la mile de pământ ] Observațiile au fost făcute la Basquian House și, în același timp, de Dr Richardson la Cumberland House, cadranele și cronometrele au fost pregătite în acest scop Pe aprilie altitudinea unui genial fasciculul a fost de ° ´ ″ la h m s la Cumberland House Cincizeci și cinci de mile SSW nu era vizibil S-a estimat că fasciculul nu era mai mult de peste mile de pământ și de Cumberland House Pe April Aurora a fost câteva ore în zenit în acel loc, formându-se o masă confuză de fulgere și raze; iar în lat ° ´ ″ N , lung ° ´ ″, a apărut sub forma unui arc, staționar, aproximativ ° înalt și purtând N cu E Se afla așadar la mile de pământ [Notă laterală: un arc între și mile de pământ ] Pe aprilie, Aurora a fost din nou în zenit înainte de ora : la Cumberland House și în lat ° ´ ″ N , lung ° ´ ″ The altitudinea celei mai înalte dintre cele două arcade concentrice la h PM a fost de °, la h m era ° ´, iar la h m s PM ° ´ ″, centrul său întotdeauna poartă N de E În acest timp se afla între și mile de la Pământ [Rulmenții sunt adevărati, nu magnetici ] [Notă secundară: observațiile lui Sir John Franklin ] Sir J Franklin spune că acest lucru se opune opiniei generale a meteorologii din acea perioadă: a observat de asemenea că văzuse uneori un Aurora atenuată fulgerând pe cer într-o singură secundă, cu a viteza de mișcare incompatibilă cu înălțimea de sau de mile, cel cel puțin asta i se atribuise până atunci [Notă secundară: concluziile Dr Richardson ] Acul a fost cel mai tulburat, februarie , PM, într-o vreme când Aurora a fost văzută distinct trecând între un strat de nor și pământul; și s-a dedus din aceasta și alte apariții că distanța Aurorei față de pământ a variat în diferite nopți Dr Richardson concluzionează că notele sale dovedesc, independent de orice teorie, că Aurora este așezată ocazional într-o regiune a aerului sub a specii de nor despre care se știe că nu posedă altitudine; și este înclinat pentru a deduce că Aurora Borealis este în mod constant însoțită de sau precede imediat, formarea uneia sau alteia dintre formele de cirro-strat [Notă laterală: Căpitanul Parry a observat Auroræ lângă suprafața Pământului Domnul W Observația lui R Grove la Chester Observația domnului Ladd la Margate The observația autorului la Kyle Akin, Skye ] Căpitanul Parry a observat Auroræ aproape de suprafața pământului; și înregistrează asta el și doi însoțitori au văzut o rază strălucitoare a Aurorei coborând dinspre masă generală de lumină între el și pământ, care era departe unii de metri Sir WR Grove („Corelația forțelor fizice”) a văzut un Aurora la Chester, când fulgerele apăreau aproape, astfel încât licăriri de lumina continuă cu streamers se vedea între el și cel case — „Părea să fie în Aurora” Domnule Ladd, de pe strada Beak, Regent Street, mi-a relatat o apariție cu care a fost lovit și examinat cu grija Stând seara în portul Margate, a văzut o rază albă a Aurorei, care, aparent trăgând în jos, era clar plasată între ochiul lui și capul opus al digului, care se proiecta în Marea Domnul Ladd m-a mai informat că prof Balfour l-a asigurat că o asemenea apariție nu era neobișnuită În Aurora cu arc dublu văzut de mine în insula Skye, septembrie (descris antè , p ), am avut o impresie puternică că arcul era aproape de pământ și credea că capătul estic și niște nori lânoși în care era implicat între mine și vârfurile munților îndepărtați [Notă laterală: calculul lui Dalton de de mile Backhouse este de la la mile Prof Newton, înseamnă de mile Altitudinea Auroræ nu poate depăși a câteva mile ] În articolul „Aurora Polaris”, Encyc Brit , ediția ix , Dalton este instantat ca a calculat inaltimea unei aurore in nordul Anglia la de mile; și Backhouse ca a făcut multe calcule, cu rezultatul unei înălțimi medii de până la de mile prof Newton, de asemenea, este citat pentru înălțimea de de aurore (calculată printr-o observație altitudinea și amplitudinea unui arc) între și mile, cu o medie de de mile Se subliniază totuși că o înălțime de de mile deasupra suprafeței pământului ar implica un vid care poate fi atins cu dificultate, chiar și cu pompa Sprengel Această dificultate este apoi întâlnită de a referire la altitudinea observată a unor meteori și la o sugestie a prof Herschel că repulsia electrică poate transporta aer sau alte materii până la o înălțime mare Dr Lardner („Muzeul de Știință și Artă”, vol x p ) vorbește despre înălțimea Auroræ ca nefiind determinată cu siguranță; dar le consideră fenomene atmosferice abia deasupra regiunii celei nori și nu crede probabil ca înălțimea lor în niciun caz poate depăși câțiva mile [Notă laterală: observațiile lui M'Clintock Căpitanul Ross a văzut Auroræ pe un stâncă de gheață, pe care a atribuit-o acțiunii electrice ] M'Clintock, după ce a observat că grinzile Aurorei erau cele mai multe văzut frecvent în direcția apei deschise, spune că în unele cazuri pete de lumină puteau fi văzute clar la câțiva metri deasupra unei mici masă de vapori peste o deschidere în gheață Căpitanul Ross, în călătoria sa în Antarctica, am văzut linia strălucitoare a Aurorei formând o serie de fascicule verticale de-a lungul vârful unei stânci de gheață; și a sugerat că acesta a fost produs de electricitate acţiune care are loc între ceaţa vaporoasă aruncată în sus de valuri împotriva bergului și a atmosferei mai reci cu care era acesta din urmă inconjurat [Notă laterală: Bergman estimează înălțimea la de mile ] Bergman, dintr-o medie de de calcule, face înălțimea fenomenul să fie de de mile suedeze (aproximativ de engleză) [Notă laterală: Boscovich mile ] Părintele Boscovich a calculat înălțimea unei aurore boreale pe care se observă decembrie , să fi fost mile [Notă laterală: Mairan mile Euler câteva mii de mile Dr Blagden aproximativ de mile ] Mairan a presupus că numărul mult mai mare de Auroræ ar fi de cel puțin mile deasupra suprafeței pământului Euler le-a atribuit o cotă de câteva mii de mile Dr Blagden însă și-a limitat înălțimea la aproximativ de mile, care ar fi trebuit să fie regiunea în care se afla mingi de foc — remarcând că cazurile au fost înregistrate în care nord Se văzuseră lumini unindu-se şi formând bile luminoase, zbârnind cu ele viteză mare și chiar lăsând un tren în spatele lor ca niște meteori obișnuiți (Fil Trans vol lxxiv p ) [Notă laterală: Dalton mile ] Domnule Dalton, dintr-o observare a arcadelor luminoase pe o bază de mile, a constatat că altitudinea Aurorei este de aproximativ de mile (altitudinea lui Dalton „Meteorological Observations and Essays”, , p , ) [Notă laterală: Dr Thompson își asumă o înălțime considerabilă Masa lui In medie din de observații, de mile ] Dr Thompson, „Analele filozofiei”, voi iv p ( ), presupune că înălţimea grinzilor deasupra suprafeţei pământului era mare mai mare decât cea a majorității celorlalte apariții meteorologice și dă (p ) un tabel de Auroræ, preluat în principal din Bergman, Opusc vp , din de aurore observate în anii până în , cu înălțimi în engleză mile Cel mai mic este, februarie , Londra (Cavendish), mile; cel mai înalt, octombrie , Fournerius, mile! Media dintre cele de observații estimate oferă o înălțime de aproximativ de mile Aceasta nu se precizează cum au fost obținute aceste observații, deși metodele sunt au menționat cum ar putea fi [Notă laterală: instrumentul lui Prof Heis pentru determinarea înălțimii Auroræ ] Prof Heis, din Münster, a expus la recentul Scientific Loan Colecție la South Kensington („Catalog oficial”, a treia ediție, p , Nr ) un instrument pentru determinarea poziţiei lui punctul de convergență al razelor Aurorei și pentru determinarea înălțimea Aurorei Trebuia să fie adusă o minge odihnită într-o tigaie poziție, astfel încât mai multe creioane divergente de Aurora, atunci când în mod corespunzător privite, erau acoperite de tija care trecea prin centrul minge Vârful tijei (care ar putea fi mișcat în sus și în jos în mingea), când instrumentul a fost setat la meridianul astronomic, a arătat azimutul și altitudinea punctului convergent al creioanelor de lumină Acest punct de convergență nu coincide cu punctul la care înclinare-ac direcţionează De la abaterea celor două puncte, cel înălțimea Aurorei putea fi calculată [Notă laterală: metoda profesorului Newton de calculare a înălțimii ] Profesorul HA Newton (Sil Journ of Science, a -a ser vol xxix p ) a propus o metodă de calcul al înălțimii Auroræ cu unul observarea altitudinii și amplitudinii unui arc Se presupune că arcurile aurorale sunt arce de cerc, al căror centru este magnetic axa pământului, sau cel puțin că sunt aproape paralele cu suprafața pământului și, probabil, și la centura îngustă sau inelul din jur polii magnetici si astronomici Profesorul Newton constată că, d fiind distanţa de la observator până la centrul de curbură al cea mai apropiată parte a acestei centuri (pentru Anglia, situată la aproximativ ° N lat , ° W long ), h altitudinea aparentă a arcului, a amplitudinea acestuia pe orizontul, x înălțimea sa, R raza pământului și c distanța a observatorului de la capetele arcului:— sin φ = sin d cos a cosec( d + h ) ( ) tan c = z sin h sin φ sec ²φ ( ) x = R - (sec c - ) ( ) [Notă laterală: a dat o înălțime de la la de mile și o medie de de mile ] Această metodă cu de aurore a dat o înălțime de la la de mile și o medie de de mile Galle a sugerat (Pogg Ann cxlvi p ) că înălțimea Auroræ ar putea fi calculată din valoarea divergenței dintre aparent altitudinea coroanei aurorale și cea indicată de acul de scufundare, un principiu care a mai fost adoptat în aparatul prof Heis descris Rezultatele nu diferă semnificativ de cele ale profesorului Newton Concluziile la care se ajunge din cazurile precedente și opiniile sunt cu siguranță foarte încurcate Caracterul terestru al unora Auroræ pare bine stabilită Înălțimea la care aceste fenomene pot ascend este lăsat aproape o chestiune de presupunere și observații ulterioare sunt foarte de dorit Fosforescenţă [Notă laterală: Fosforescență Benzi fosforescente Nori de furtună care a aruncat cirri Strălucea cu un fel de fosforescență Nor de furtuna înconjurat de glorii ale unui alb fosforescent ] În călătoria lui „Hansa” („Recent Polar Voyages”, p ), pe septembrie , la ora : , au apărut străluciri în vest, trăgând spre sud „Snopi radianți și benzi fosforescente montat spre zenit”, dar fantasmagoria a dispărut repede M Silbermann („Comptes Rendus”, lxviii p ) menționează norii de furtună care aruncau din vârfurile lor smocuri de ciri, care se întindeau peste cerul și s-a rezolvat în, mai întâi, fin și apoi mai abundent ploaie (Am văzut un exemplu de o zi bună în acest sens pe Lago di Guarda, sfârșitul într-o deversare copioasă de ploaie însoţită de tunete puternice şi vii fulger ) De obicei fibrele erau sinuoase; dar în cazuri mult mai rare ei a devenit perfect rectiliniu și a înconjurat norul ca o glorie și strălucea ocazional cu un fel de fosforescenţă În noaptea de Septembrie , la ora : , a fost observat un nor furtunos în NNW, iar fulgerul s-a văzut în masa întunecată cumulată În jurul acestei mase glorii prelungite de o alb fosforescent , care se topeau în întunericul cerului înstelat În jurul norului era o coroană, iar afară aceste două coroane mai slabe După ce norul s-a scufundat sub orizont, gloriile erau încă vizibile [Notă laterală: Norul luminos al lui Sabine de la Loch Scavaig, Skye Alte observații ale norilor luminoși ] Sabine menţionează un nor care învăluie frecvent Loch Scavaig, în Skye, ca fiind noaptea perfect auto-luminos, și că a văzut raze, asemănătoare cu cele ale Aurorei, dar produse chiar în nor Se referă și Sabine la norii luminoși menționați în Analele lui Gilbert și la observațiile făcute de Beccaria, Deluc, abatele Rozier, Nicholson și Colla; și la luminoasă cețurile observate de Dr Verdeil la Lausanne în și de Dr Robinson în Irlanda [Notă laterală: Aurora pe insula Melville ] De asemenea, descrie (Prima călătorie a lui Parry) o Aurora văzută la Melville Island și spune că lumina a fost estimată ca fiind egală cu cea a lunii când avea o săptămână Pe lângă lumina palidă, care semăna cu arderea de fosfor , s-a observat o ușoară nuanță de roșu când Aurora era cel mai viu; dar fara alte culori Această Aurora a fost văzută în mod repetat pe ziua urmatoare [Notă laterală: Procter suspectează că Aurora se formează într-o ceață M'Clintock: Aurora nu este niciodată vizibilă într-o atmosferă perfect clară ] Domnul Procter, într-o scrisoare către mine, bănuiește că Aurora este în general format într-un fel de „ceață sau vapori imperfecti”; şi această ceaţă sau vaporii imperfecti par să facă, în multe cazuri, parte din Aurora și să ia parte din caracterul ei autoluminos M'Clintock nu își imaginează că Aurora este mereu vizibilă într-o atmosferă perfect clară El are adesea observat-o doar argintând sau făcând luminoasă marginea superioară a ceață joasă sau bancuri de nori și cu câteva raze verticale care vibrează slab [Notă laterală: Aurora din februarie Nor de ceață iluminat Capt norul de meteori al lui Oliver Display auroral, octombrie Streamers of nor fosforescent ] Un exemplu de fosforescență aparentă este furnizat de Aurora din februarie ( antè ), când s-a văzut un nor strălucitor de lumină care a dat impresia unui „ nor de ceață iluminat ” Căpitanul SP Oliver a văzut la Buncrana, Co Donegal, la februarie , ceea ce el descrie drept un nor de meteoriți, adică „o bandă largă de nor alb argintiu și luminos ” Această apariție, așa cum este descrisă de un alt corespondent, a fost evident un arc auroral imperfect format (poate care se formează efectiv) Cel Mare Ecranul auroral din octombrie , așa cum am văzut-o, inclusiv, conform notelor mele făcute la acea vreme, „streamere de alb opac nor fosforescent, foarte diferit de cel mai comun transparent Fluxuri de lumină aurorale divergente ” [Notă laterală: Aurora din februarie , la Frant Razele fosforescente ușoară ] Descriind Aurora din februarie , la Frant, Dr Allnatt spune: — „La o oră târzie a nopţii baldachinul de cirro-stratus avea separat, și a fost transformat în mase luminoase de cumulus radiant La Aurora a reapărut în N și a trimis raze luminoase de lumină albă fosforescentă de la periferia unui segment de a arc perfect circular”[ ] [Notă laterală: Descrierea autorului aceleiași Aurora Mase de vapori fosforescenți ] Din nou, februarie , după cum am descris-o, primele semne ale Aurora erau (în lumina plictisitoare a zilei) o nuanță luridă pe nori, care a sugerat reflexia unui foc îndepărtat; în timp ce împrăştiate printre acestea, „mase rupte și sparte de vapori albi având un fosforescent aspectul” mi-a amintit de o observație similară din octombrie [Notă laterală: Auroræ de zi trebuie să aibă o strălucire fosforescentă Ångström consideră linie galben-verde datorită fluorescenței sau fosforescenței Oxigen și ceva a compușilor săi fosforescenți ] Ziua Auroræ, care sunt descrise în altă parte și nu sunt foarte neobișnuite, ar putea, putem presupune, cu greu să fie văzute fără prezența unora strălucire fosforescentă Profesorul Ångström, în Aurora Memoir (discutat în altă parte), în discutarea liniei galben-verde, consideră singurul explicația probabilă este aceea că își datorează originea fluorescenței sau fosforescenta El spune că o oarecare fluorescență este produsă de razele ultraviolete; și adaugă: „o descărcare electrică poate cu ușurință fi imaginat, care, deși în sine are o lumină slabă, poate fi bogat în lumina ultravioletă și, prin urmare, în starea de a provoca o suficient lumină fluorescentă puternică ” Și se referă la faptul că oxigenul și unele dintre compușii săi sunt fosforescenți [Notă laterală: O bandă de spectru de hidrogen fosforetat este aproape de linie aurorala galben-verzuie Post-strălucire fosforescentă sau fluorescentă de descărcare electrică ] În examinarea anumitor spectre legate de Aurora, detaliat în partea a II-a, am arătat că marginea strălucitoare a unuia dintre benzile de hidrogen fosforetate se află în imediata apropiere de galben-verde Linia aurorala M-am referit, de asemenea, la strălucirea deosebită prin reducerea temperaturii uneia dintre benzile din capătul roșu al spectrul hidrogenului fosforetizat, astfel încât de la aproape invizibil a devenit strălucitor și la strălucirea ciudată a unei linii în galben-verde în anumite tuburi „Aurora” și fosforescente Are De asemenea, s-a observat că descărcarea electrică are un caracter fosforescent sau post-strălucire fluorescentă (izolat, cred, de Faraday) Se pare greu de evitat într-un fel conectarea tuturor acestor circumstanțe cu linia galben-verde a Aurorei, dacă nu și cu linia în roșu [Notă secundară: experimentele lui Sorby privind fluorescența și absorbția Bonelleine, spectrul de Strat colorat de ciuperci Spectrul de Oscillatoriæ ] Domnule Sorby, în experimentele sale privind legătura dintre fluorescență și absorbție („Jurnalul microscopic lunar”), găsită în spectrul a soluție în alcool a unei substanțe puternic fluorescente numită bonelleină (colorantul verde găsit în Aurelia Bonellia-viridis ) doi benzi luminoase, una roșie și cealaltă verde, cu centre, respectiv la și , iar limitele lor spre capătul albastru la și La adăugarea unui acid banda roșie și-a schimbat locul la Superficialul stratul colorat membranos al ciupercilor Russula nitida si vesca in alcoolul a dat o bandă de absorbție cu centrul la , în timp ce spectrul de fluorescență extinsă la O soluție de Oscillatoriæ în apă a dat un spectru de absorbție cu benzi la și ; in timp ce spectrul de fluorescență a arătat două benzi luminoase având centrele la și și limitele lor spre capătul albastru la și [Notă secundară: fosforescența mării, un spectru continuu ] Aceste cazuri, desigur, nu pot fi conectate cu Aurora decât ca arătând regiunea spectrului și liniile de fluorescență Marea fosforescența, după profesorul Piazzi Smyth, are o continuă spectrul care se extinde de la oarecum sub E până aproape de F (Placa V fig ) [Notă laterală: Ångström găsește că cerul este aproape fosforescent ] Ångström, cu ocazia nopții înstelate când a găsit urme de linia verde din toate părțile cerului, vorbește despre cer ca fiind „aproape fosforescent” [Notă laterală: autor al articolului în Encyc Brit sugerează că lumina fosforescentă sau fluorescentă se poate datora acțiunii chimice Observația lui Herschel a fosforescenței în Geissler și „ghirlandă” tuburi ] Autorul articolului Aurora din Encyc Brit sugerează că lumina fosforescentă sau fluorescentă atribuită Aurorei poate fi datorita actiunii chimice De asemenea, el pune sub semnul întrebării presupunerea lui Ångström că vaporii de apă sunt absenți în atmosfera superioară și consideră că acesta și alte corpuri pot fi purtate, prin repulsie electrică, deasupra nivelului lor ar atinge prin gravitație Apoi continuă că dacă au loc evacuări între micile particule sensibile de apă sau gheață sub formă de ciri (după cum Silbermann a arătat că este probabilă) ar urma descompunerea suprafeței, și este foarte probabil ca gazele în curs de dezvoltare să se combine cu emisia de lumina El adaugă „că aproape s-a dovedit că în cazul fosfura de hidrogen spectrul foarte caracteristic (lumina?) produs prin arderea sa nu se datorează nici elementelor, nici produselor de combustie, dar la o acțiune particulară în momentul combinării; și este foarte posibil ca în astfel de circumstanțe descrise mai sus apa ar putea oferi, de asemenea, un spectru complet nou ” Profesorul Herschel are se referea la lumina fosforescentă care rămâne strălucitoare în Geissler tuburi după ce scânteia a trecut și la faptul că unul dintre globuri a unui tub „ghirlandă” care a fost încălzit nu a strălucit după ce a făcut scânteia a trecut, se pare ca din cauza actiunii caldurii asupra ozonului la care fosforescența s-ar putea datora (Vezi experimentele cu domnul Browning tub cu bulb, partea a III-a Cap XV ) Aurora și ozonul [Notă laterală: Aurora și ozon Mirosuri de sulf în timpul Auroræ atribuite la ozon ] Călătorii din Norvegia dau relatări despre învelișul lor în Aurora, și percepând un miros puternic de sulf, care era atribuită prezenței ozonului M Paul Rollier, aeronautul, a coborât pe un munte din Norvegia la de metri înălțime și a văzut genial razele Aurorei printr-o ceață subțire care strălucea cu un remarcabil ușoară Spre uimirea lui, un mormăit de neînțeles îi atrase urechea; când aceasta a încetat, a perceput un miros foarte puternic de sulf, aproape sufocându-l („Manualul Arctic”, p ) [Notă laterală: Întrebați dacă oxigenul din aer poate fi schimbat în ozon ] În cazul Aurorei, se pune firesc întrebarea dacă oxigenul din aer poate fi schimbat în ozon, poate, de asemenea, dacă azotul poate să nu fie modificat într-un mod similar [Notă laterală: Ozonul distrus de căldură ] Spectrele de absorbție ale oxigenului și ale aceluiași gaz sub forma sa de ozon, poate diferi; dar acest lucru cu greu se poate întâmpla în cazul oxigen incandescent, deoarece ozonul este distrus imediat de căldură la ° și încet la ° și trebuie să fie distrus cel puțin parțial de căldura scurgerea Dacă vreo linii s-ar datora ozonului într-un astfel de spectru, noi ar trebui să se aștepte ca acestea să fie slăbite de căldură și luminate de frig [Notă laterală: ozonul dintr-un receptor de clopot mare nu se manifestă în spectru ] În cazul unei descărcari continue într-un receptor de clopoțel mare epuizat, prezenţa ozonului în cantităţi considerabile ni s-a manifestat prin mirosul său când receptorul a fost scos din pompă; dar spectrul al fluxului de lumină nu părea să fie diferit de cel din Geissler tuburi [Notă: profesorul Dewar demonstrează că ozonul este oxigen condensat ] Într-un curs de prelegeri la Instituția Regală în martie , despre Chimia lumii organice, Prof Dewar pare să fi demonstrat, de aparatul Prof Andrews, acel ozon este într-adevăr oxigen condensat și, în plus, că în timpul acestei condens se absoarbe căldură, care se dezvoltă în timpul descompunerii sau reexpandării [Notă laterală: Se referă la descărcarea silențioasă dintre atmosferă și Pământ ] El a arătat, de asemenea, puterea de oxidare a ozonului în acțiunea sa asupra mercurului, și a comentat asupra acțiunii sale similare asupra materiei organice în formare nitrați și asupra proprietăților sale remarcabile de albire, dar adăugate acolo nu a fost încă o dovadă a combinării sale cu azotul liber Peroxidul acela a hidrogenului însoţeşte formarea ozonului prin arderea lentă a fosfor și că acest peroxid acționează cu ozonul în descompunerea organică corpuri, deși într-o manieră inexplicabilă, profesorul a considerat că sunt demonstrat S-a referit, de asemenea, la descărcarea tăcută probabil perpetuă care se desfășoară între straturile superioare și inferioare ale atmosferei și, de asemenea între acestea şi pământ, ţinând seama, după cum a considerat profesorul, că unele dintre acțiunile chimice prin care se formează compușii azotați în pamantul [Notă laterală: nu s-a obținut niciun spectru de ozon ] Din câte știu, nu există informații cu privire la un posibil spectru de ozon, sau o modificare a oxigenului sau a altor spectre prin prezența acestuia, are, în sus până în prezent, a fost obținut[ ] [Notă laterală: Sugestie de a supune descărcarea electrică la influența frigului ] Domnul Procter și eu am sugerat că electricul descărcare într-un tub umed epuizat, dacă este supus la o considerabilă gradul de frig, poate produce o modificare a spectrului aerului chiar un spectru analog cu cel al Aurorei Pentru câteva note suplimentare despre acest subiect, vezi Anexa D (Aurora și Ozon) Polarizarea luminii Aurora [Notă laterală: Polarizarea luminii Aurora Domnul Ranyard nu a găsit niciunul ] În „Natura”, vol vii p , este cuprins un raport de observații a polarizării luminii zodiacale și a Aurorei, de domnul A Cowper Ranyard, care, folosind atât o prismă cu imagine dublă, cât și un Savart pe Marea Aurora din februarie , nu a detectat nicio urmă de polarizare El a examinat de asemenea unul mai mic din noiembrie , cu un rezultat asemănător [Notă: Prof Alexander a găsit o polarizare puternică la latitudinea de ° ] Domnul Fleming (care se referă la aceste observații) remarcă că singurul o altă relatare cu care se întâlnise era cuprinsă în cea a prof Stephen Alexander Raport despre expediția sa în Labrador, dat în Anexa din SUA Raportul de cercetare pe coastă pentru , p Profesorul Alexandru s-a părut puternic polarizare cu un polariscop al lui Savart și a crezut că părțile întunecate a Aurora a dat cea mai puternică polarizare Aceasta era în latitudine aproximativ °, la începutul lunii iulie și aproape de miezul nopții Nu este precizat dacă a existat amurg sau polarizare a aerului în acel moment, nici nu este planul de polarizare dat [Notă: domnul Shroeder nu a găsit nicio polarizare ] Întrebarea apare în mod firesc, mai ales că cele mai întunecate părți ale Aurora sunt de obicei situate jos, lângă orizont, indiferent dacă polarizarea în acest din urmă caz nu a provenit din atmosferă şi nu de la Aurora însăși Domnul Shroeder nu a găsit urme de polarizare în Aurora din februarie Examinări ulterioare ale Aurorei cu o formă delicată de polariscop ar părea foarte de dorit [Notă laterală: Polarizarea nu se găsește în lumina zodiacală; cu excepția leșinului urme ale domnului Burton ] Dovada polarizării pare și în cazul luminii zodiacale aproape în întregime negativ — dl Ranyard arătând observațiile lui propriu, a căpitanului Tupman și a domnului Lockyer cu acest rezultat Domnule Burton, folosind un set Savart astfel încât să dea un centru negru atunci când benzile erau paralel cu planul de polarizare, credea că a detectat urme slabe de polarizare în cele mai strălucitoare părți ale luminii zodiacale (așa cum se vede în Sicilia), benzile fiind centrate în negru atunci când direcția lor a coincis cu axa conului de lumină Domnul Burton nu a văzut nicio urmă de trupe când examinând uşor amurgul rămas în afară de lumina zodiacală Domnul Ranyard nu a fost în măsură să confirme observațiile domnului Burton cu privire la aceasta seara si cu acelasi instrument Numărul de Auroræ [Notă laterală: Numărul de Auroræ Observațiile lui Sir John Franklin ] Sir John Franklin a văzut în regiunile arctice, în anii , , , : — În luna septembrie două Auroræ, în trei octombrie, în trei noiembrie, doi decembrie, cinci ianuarie, șapte februarie, în martie, aprilie și mai [Notă secundară: periodicitatea zilelor nu este stabilită ] Periodicitatea zilelor pare să nu aibă o lege anume; şi deşi sigur zilele din februarie și martie sunt marcate ca fiind cele de restituire a amenzii afișează, acestea trebuie privite ca accidentale [Notă laterală: maxime și minime ] Două maxime anuale bine marcate par să apară în martie și octombrie ( din urmă, cu atât mai mare), și două minime în iunie și ianuarie, cu atât mai mari în iunie (Encyc Brit ) februarie și aceeași zi sunt: cu toate acestea, exemple curioase ale unei afișaje remarcabile recurente [Notă laterală: masa lui Kæmtz ] Un tabel de Kæmtz, care arată numărul de aurore în fiecare lună a an, cu maximele și minimele menționate mai sus, vor fi găsite pe farfurie V fig [Notă secundară: observațiile Dr Hayes în iarna anilor - ] Dr Hayes a observat că în iarna anilor - (când cei zece sau inegalitatea de unsprezece ani a fost la maxim) au fost văzute doar trei Auroræ și înregistrate și au fost slabe și de scurtă durată [Notă laterală: observațiile căpitanului Maguire la Point Barrow cu privire la număr și timpul aparițiilor ] Căpitanul Maguire, la Point Barrow ( - ), raportează că Aurora era văzut șase zile din șapte și în de ocazii, fiind aproape o treime a observatiilor orare S-a văzut rar între orele : și : , deloc între AM și PM A crescut regulat și rapid de la PM până la AM, iar apoi s-a diminuat în același mod până la AM Iernile din și și primăverile din și au fost singular deficitar în Auroræ Nu am văzut niciunul la Guildown Durata Aurorei [Notă laterală: Durata Aurorei Uneori câteva minute; alteori toată noaptea sau chiar zile ] În articolul din „Edinb Encyc înainte de a s-a referit la unele observații se fac pe durata Aurorei Uneori se formează şi dispare în decurs de câteva minute Alteori durează pt ore sau toată noaptea, sau chiar două sau trei zile împreună Musschenbroek a observat unul în , despre care a considerat că a durat zece zile şi nopţi succesiv, iar un altul în care a durat de la - martie [Notă laterală: Auroræ pot continua până în zi fără a fi observate ] În ceea ce privește observațiile căpitanului Maguire ( antè ), poate fi a remarcat că Auroræ pot, fără îndoială, să alerge frecvent în și prin zi fără ca acestea să fie observate (sunt cunoscute, totuși, cazuri ale Auroræ văzut la lumina zilei); și, prin urmare, este greu de judecat asupra limitei durata unei anumite Aurora, cu excepția cazului în care se caută indicații în timpul ziua (prin formele norilor, acţiunea magnetului etc ) precum şi in timpul noptii Probabil că Auroræ văzute în timpul nopților succesive poate fi părți ale unei descărcări continue Călătoria Auroræ [Notă laterală: Călătoria Auroræ Investigațiile lui Donati ] Donati s-a angajat să studieze Aurora cu referire la modul ei extensie; și a ajuns la rezultatul că Aurora din februarie, , nu a fost observată în diferite regiuni ale pământului în același moment fizic; dar peste tot la aceeași oră locală , ca în cazul a fenomenelor cereşti, care nu participă la rotaţia pământului [Notă secundară: Întrebări trimise consulilor italieni ] Ministrul Afacerilor Externe a trimis o circulară tuturor consulilor italieni, punându-le întrebările necesare; iar în răspuns am primit rapoarte de la patruzeci și două de locuri în emisfera noastră și din patru în sudul locuri îmbrățișând într-o singură latitudine întinderea considerabilă de de grade de longitudine Un simbol al tabelelor (în care rezultatele sunt împărțite în trei zone) este după cum urmează: [Notă laterală: Tabel cu rezultate ] + -+ + + - -+ + | Zona | Longitudine medie | Nr de | Ora medie | Ora medie | | | de zonă | statii | de maxim | de sfârşit | + -+ + + - -+ + | de est | ore minute E | | ore și jumătate | ¼ ore | | Mijloc | h min E | | ½ ore | ore și jumătate | | Vest | ore de minute W | | ¾ ore | ¾ ore | + -+ + + - -+ + [Notă laterală: Prelungiri ale Aurorei Aurora a trecut prin patru perioade Prima perioadă de origine, lumină slabă A doua perioadă, creștere de intensitate A treia perioadă, luminozitate continuă A patra perioadă, scădere ] Donati a rezumat faptele: — Că au început fenomenele de lumină ale acestei Aurore să se arate în estul extrem al emisferei sudice în Eden și Melbourne; la scurt timp după, au fost observate în estul nostru emisfera în China (dar nu în Japonia); din China a trecut Aurora toată Asia și Europa și a traversat Atlanticul și America Continent până în California Era invizibil în Centru și Sud America În timpul acestor extinde imense a trecut prin patru perioade În prima (numită de Donati perioada de origine) lumina celui Aurora era destul de slabă și s-a răspândit de la Shanghai la Bombay; in secunda perioadă în care a trecut de la Bombay la Taganrog, a dobândit a creșterea bruscă a intensității; în a treia perioadă (numită de Donati the normal) Aurora a trecut cu regularitate peste Europa de la est la vest și o luminozitate continuă; a patra perioadă, cea a scăderii, a fost observată în America Aurora avea tendința să se termine mai devreme referire la ora locală în gările de vest decât în cele de est Accelerația în medie a sfârșitului fenomenului a fost de douăzeci minute pentru fiecare oră de longitudine [Notă laterală: Concluziile lui Donati Explicația modului de propagare a aceeași Aurora ] Donati a concluzionat că aceste fapte nu erau conciliabile cu teoria a Aurorei în funcţie de fenomenele meteorologice şi electromagnetice a globului Deoarece, de asemenea, avem nu o perioadă anuală, ci o perioadă de zece ani a Aurorei, care coincide cu cea a petelor solare și terestre magnetism, Donati a presupus că cauzele cosmice ale luminilor polare au fost curenți electromagnetici între soare și pământ Asta ar explicați modul de propagare a Aurorei din februarie Concepe un curent electric care merge de la pământ la soare, sau reversâ ; anumite fenomene ale Aurorei puteau fi observate doar în acele părți ale atmosferei care au o pozitie sau o directie determinata cu referire la acest curent; şi în consecinţă aceste fenomene ar fi vizibile succesiv pe diferite meridiane, ca aceste meridiane, din cauza rotației pământului, asumați aceeași poziție față de actual Pentru ca Aurora sa fie vizibila anumite meteorologice si telurice circumstanțele trebuie, fără îndoială, să lucreze împreună cu cosmicul cauză Distribuția geografică a Auroræ (Fritz și Loomis) [Notă laterală: Distribuția geografică a Auroræ Prof Fritz și Prof linia de frecvență a lui Loomis ] Profesorii Fritz și Loomis au investigat acest subiect; și „Mittheilungen” de Petermann, vol xx ( ), conține o lucrare a lui fost, din care se pare că limita nordică a Auroræ aleasă de profesorul Loomis aproape a coincis, cu excepția Angliei, cu o linie de frecvență în lucrarea profesorului Fritz Această linie aproape trece prin Toronto, Manchester și Sankt Petersburg Profesorul Loomis o plasează la nord până la Edinburgh Pe o linie de peste strâmtoarea lui Behring și coborând sub ° N în America și Atlantic și chiar la nord de Hebridele, până la Dröntheim, inclusiv cele mai nordice puncte ale Siberia, frecvența este reprezentată de [Notă laterală: în cadrul acesteia, o altă zonă de cea mai mare frecvență și intensitate ] În cadrul acesteia se află o altă zonă de cea mai mare frecvență și intensitate, care trece chiar la sud de Point Barrow, în lat ° N , pe coasta de nord al Americii și de la Marele Lac Ursu până în Golful Hudson, unde ajunge o latitudine de °, apoi spre Nain, pe coasta Labradorului și până la la sud de Cape Farewell; apoi aplecându-se mai ascuțit spre nord, trece între Islanda și Insulele Feroe, aproape de Capul Nord, pe lângă marea de gheață nordică până la Nova-Zembla și Capul Tschejuskin și pe doar la nord de coasta siberiană la sud de Kellett Land, de acolo întorcându-se la Point Barrow [Notă laterală: linii pe care anual se află aproape același număr de Aurore văzut ] Mai mult sau mai puțin paralele cu această linie sunt liniile pe care anual se văd aproape același număr de Auroræ Linia pentru o Aurora mergea anual de la Bordeaux, prin Elveția, trecând pe lângă Krakau, la sud de Moscova și Tobolsk, la capătul nordic al lacului Baikal, până la Marea lui Ochotsk și spre Aleutele de Sud, de acolo prin California de Nord până la gura Mississippi și la Bordeaux Linia pentru cinci Auroræ anual mergea de la Brest prin Belgia, Stettin, Wologda, intre Tobolsk și Beresow, paralel cu linia anterioară până la Ochotsk și mai departe Brest, etc Aproape exact cu linia de cea mai mare frecvență coincide linia care formează limita direcției de vizibilitate a Aurora Nordului spre Pol sau spre Ecuator; în timp ce spre nord din această linie Lumina Polară este văzută în direcția spre Ecuator; iar din toate stațiile aurora boreală se văd în direcții care sunt destul de normale pentru acea curbă și întregul sistem de izohasme [Notă secundară: Conexiune presupusă între Aurora și formarea gheții ] Profesorul Fritz a remarcat că curbele de frecvență mai mare tind spre regiunea presiunii atmosferice și, de asemenea, că poartă unele raport cu limita gheții perpetue — tinzând cel mai spre sud unde, ca în America de Nord, limita de gheață vine mai la sud Se străduiește și el pentru a arăta o legătură între perioadele de maxim de Auroræ și cele de formare a gheții și consideră că gheața este o cauză locală importantă influenţând distribuţia acestora Acestea fiind văzute cel mai frecvent peste ape deschise în regiunile arctice, a fost menționată ca fiind observată de Franklin și alții Întinderea și zona principală a Aurorei [Notă laterală: Întinderea și zona principală a Aurorei Finlanda lui M Moberg observatii ( - ) comparate de prof Fritz cu cele din alte regiuni ] Observațiile Finlandei, publicate de M Moberg în „Polarlichter Catalogul aurorilor boreale din anii - , numărând , au fost comparat de Prof Fritz, în lucrarea sa din „Wochenschrift für Astronomie,' cu fenomenele aurorale din aceeași perioadă în toate celelalte regiuni Tabelul arată că din de zile din lunile august până în aprilie pe care s-au văzut aurora boreală, zile au fost cele ale Nordului Lumini pentru Finlanda Pe au fost vizibile simultan în America, și mai ales în Europa; numai pe zile în Europa și pe zile numai în Finlanda În de zile aurora boreală a fost vizibilă în Europa și America care nu erau vizibile în Finlanda Toate aceste numere se referă numai la lunile august până în aprilie, la fel ca în lunile rămase luminozitatea a nopții în Finlanda face imposibile astfel de observații Se ajunge la concluzia că o mare parte din Auroræ nu au prea multe extindere mare, sau că cauzele care produc fenomenele trebuie să fie adesea cu un caracter foarte local; în timp ce într-o altă porţiune a fenomenelor cel întinderea, sau regiunile de apariție simultană sunt foarte considerabile [Notă laterală: numărul limitat la Finlanda este doar mic ] Numărul limitat la Finlanda, pentru care până acum corespundea observațiile din alte țări lipsesc, este foarte mic— , sau per cent din numărul întreg văzut în Finlanda Odată cu creșterea frecvenței a fenomenelor la momentul maximului, numărul observat în Finlanda iar America în aceeași zi crește; în timp ce cele observate în Finlanda și numai în Europa, sau numai în Finlanda, a scăzut, în conformitate cu lege cunoscută că odată cu frecvența cresc și intensitatea și amploarea [Notă laterală: O treime din Auroræ văzute simultan în America și Europa ] Între și , din de zile în care, în America, Nordul S-au văzut lumini, au fost pe care erau și ele vizibile Europa; încât cel puţin fiecare a treia zi de Auroræ era comună ambelor aceste porțiuni ale globului În anii - și - , au existat în prima perioadă de zile nordice comune Americii iar Europa din , iar în al doilea din [Notă laterală: Apariția locală a Aurorei nu este în favoarea presupusei sale natură cosmică ] Comparația realizată de prof Fritz din observațiile Finlandei lui M Moberg are a fost revizuită recent în „Nature” ( martie ) și rezultatul a sosit la aceea, „După zece ani, în ciuda materialului mult acumulat de observații atente, nu pare a fi necesară schimbarea lui Herr Fritz sistem de curbe în orice detaliu esențial; într-adevăr anumite părți ale aceleași, care la început s-au bazat doar pe probabilitate și presupunere (partea zonei principale dintre nordul Norvegiei și Nishen Kolynisk, ca exemplu), acum știm cu o certitudine perfectă că suntem corect " S-a remarcat că apariția locală a Auroræ este neconform cu ipoteza fenomenului fiind unul dintre a natura cosmică Iarna lui a fost remarcabilă pentru expoziții strălucitoare; si expozițiile din și octombrie au fost remarcabil de strălucitoare în Anglia și în America, de asemenea, iar Aurora Australis a fost văzută pe aceleași zile la Madras Aceste expoziții au fost văzute în Anglia și America în timpul zilei ca pete sau coroane de lumină albă, cu streamer întinzându-se în sus de la ei CAPITOLUL VI AURORA ÎN LEAGĂ CU ALTE FENOMENE Aurore și nori [Notă laterală: Aurore și nori Observațiile doctorului Richardson Aurora însoţită în mod constant de sau precedă imediat formarea de cirro-strat ] Dr Richardson („Povestirea lui Sir John Franklin”), cu atâta timp în urmă anii - , a făcut multe observații înregistrate cu privire la legătura dintre nori cu Aurora Boreale în regiunile polare Unele dintre acestea sunt la care se face referire în Capitolul V , secțiunea „Înălțimea Aurorei”, în acest scop de a arăta distanța moderată pe care a găsit-o deasupra pământului; și deducerea sa este menționată acolo, „că Aurora Borealis este în mod constant însoţită sau precedă imediat formarea unuia sau altuia a diferitelor tipuri de cirro-strat” Pe și noiembrie Decembrie , conectarea unei Aurore cu un nor intermediar între cirrus şi cirro-stratus este menţionată Este, totuși, și a menționat că au fost observate cele mai vii coruscații ale Aurorei când pluteau înăuntru doar câțiva lăstari atenuați de cirro-strat aerul sau când acel nor era atât de rar încât existența lui era cunoscută doar prin producerea unui halou în jurul lunii (Un exemplu de atenuat se vor găsi dungi de ciro-strat în legătură cu un arc auroral în Aurora văzută la Guildown pe februarie , o schiță a care este reprodus pe Planşa VI smochin ) [Notă laterală: Polaritatea discernată în norii cirro-strat ] Dr Richardson continuă să-și exprime părerea că, în unele ocazii, a desluşit o polaritate în masele de nori aparţinând unui anumit fel de cirro-stratus (cirrus care se apropie), prin care diametrele lor lungi, având toate aceeași direcție, au fost făcuți să traverseze meridianul magnetic aproape în unghi drept [Notă laterală: Polaritatea aparentă a Aurorei ar putea fi atribuită norii înșiși ] Dr Richardson mai sugerează că, dacă ar trebui să fie apoi dovedit că Aurora depinde de existența anumitor nori, ei polaritatea aparentă ar putea fi atribuită norilor înșiși care emit lumina; sau, cu alte cuvinte, norii ar putea să-și asume aranjament particular prin operarea unei cauze (magnetism, pt exemplu), în timp ce emisia de lumină ar putea fi produsă de altul — a modificarea constituției lor interioare poate legată de o mișcare de fluidul electric Dr Richardson remarcă în continuare că, în general, Aurora a apărut în mase mici detașate de ceva timp înainte de a presupune că convergenţa spre părţile opuse ale orizontului care a produs formă arcuită [Notă secundară: observațiile lui Sir John Franklin ] Sir John Franklin spune că în expedițiile sale polare a perceput adesea nori în timpul zilei dispuși în pâraie și arcade precum Aurora presupune [Notă laterală: Dr Low ] Dr Low („Natura”, iv p ) consideră că a asistat la o manifestare completă a mișcărilor aurorale în norii cirus și ia în considerare toți norii supuși la polarizare magnetică sau diamagnetică; el afirmă că atunci când liniile converg spre polul magnetic urmează vreme frumoasă, iar când la unghi drept față de ea umed și furtunoasă [Notă alăturată: observațiile lui M Silbermann, aprilie Nori Cirrus a luat locul Aurorei ] În Encyc Brit ediția , articolul „Aurora Polaris”, după referire la dovezile lui Franklin, Richardson și Low, M Silbermann („Comptes Rendus,' lxviii p ) este citat în detaliu pentru conexiunea observată între Aurora și norul cirus aprilie , la h m, an Aurora a apărut și a dispărut; dar părea că coloanele erau încă vizibile și în curând a devenit evident că nori cirus ca evantai, cu punctul lor de divergenţă în nord, luaseră locul lui Aurora Între și dimineața norii trecuseră de zenit și au lăsat cade putina ploaie fine inghetata La AM cirul falsei Aurore era încă vizibilă, dar deformată spre vârf și prezentând o fulgi aspect Cirrusul nu a părut niciodată să înlocuiască Aurora nici din dreapta sau la stânga, ci să se substituie ei ca schimbările unei dioramici vedere [Notă secundară: Plătitorul crede că tranziția Aurorei în nori nu a fost dovedită ] Payer, în „Călătoriile în Arctic austriac”, consideră că apariția lui Aurora în timpul zilei (adică nori ușori cu caracteristicile sale mișcare ) fusese mai degrabă imaginată decât observată de fapt și că tranziția norilor albi în forme aurorale pe timp de noapte nu a fost niciodată dovedit satisfăcător El, însă, menționează aspectul de ceață al Aurora [Notă laterală: Observațiile Dr Allnatt, februarie , la Frant Aurora a trecut în cirro-stratus ] Dr Allnatt a observat splendida Aurora din februarie , la Frant și a observat aspectul ciudat și minunat al fenomenelor La ora : Aurora a început cu porţiunea de SW a cerului nuanțat cu o nuanță carmină strălucitoare, iar în scurt timp întregul vizibil emisfera era luminată Un nor eliptic întunecat care se extinde de la S la SE și SW au trimis volume de raze colorate La Aurora avea a trecut de zenit și un nor întunecat, rupt, accidentat, la vreo ° E de zenit era înconjurat de lumină electrică de toate nuanțele La Aurora a început să scădea și a trecut într-un cirro-strat omogen de densitate suficientă pentru a întuneca stelele, dispărând la [Notă laterală: Mai târziu, cirro-stratul a fost transformat în cumulus luminos ] La o oră târzie a nopții, baldachinul cirro-stratului se despărțise și s-a transformat în mase luminoase de cumulus radiant; astfel încât, ca Dr Allnatt observă că au fost chemați în rechiziție aproape toate cele mai proeminente nor-modificări în timpul progresului fenomenelor Succesiunea formării, transformării și reformei din Aurora la nor și de la nor la Aurora a fost, a concluzionat dr Allnatt, concludentă a teoriei înainte avansate a originii electrice a recurentului nor cu raze-modificări în locul meridianului magnetic, peste despre care se aruncase atâta taină Aurora și furtuni [Notă laterală: Aurora și furtuni teoria lui Silbermann ] Silbermann afirmă că Auroræ sunt produse de aceleași fenomene generale ca furtuni cu tunete și concluzionează că Auroræ din și au presupus caracterul furtunilor care, în loc să izbucnească în tunete, fuseseră atrași în părțile superioare ale atmosferei și vaporii lor fiind cristalizat în prisme minuscule de frigul intens, de electricitate a devenit luminos curgând peste aceste particule de gheață [Notă: Prof Piazzi Smyth despre frecvența lunară a Auroræ și furtunile ] Profesorul Piazzi Smyth a observat că frecvența lunară a Auroræ variază invers cu cea a furtunilor Tabelul lui de comparații este după cum urmează:- [Notă laterală: Tabelul său de observații ] Lună Fulger Aurorae · ianuarie · · februarie · · martie · · aprilie · mai · · iunie · · iulie · · august · · · septembrie · · octombrie · noiembrie · · · decembrie · Media întregului an · · [Notă secundară: observațiile lui Silbermann din aprilie aprilie ] Silbermann, pe aprilie , a observat o cădere de ploaie (cristale minuscule de gheață) la dispariția unei Aurore și schimbarea acesteia în nor forme (vezi secțiunea „Aurore și nori”, p ) A observat și o ploaie de mici prisme de gheață scânteietoare la aprilie , la Paris, orașul fiind apoi învăluit într-un cir de fibre verticale asemănător cu cel care însoţeşte frecvent Aurora Cu ocazia Aurorei văzute de mine la Guildown, februarie , ploaia a căzut imediat succesând formarea coroanei Căderea ploii ca o secvență imediată a unei aurore pare, totuși, să fie mai degrabă excepția decât regula; dar posibil acest lucru poate varia cu caracterul Aurorei în sine – fie că este din clasa purpurie, trecând în nor și însoțită de multă perturbare electrică, sau de cu atât albul mai liniştit [Notă laterală: S-a observat că un barometru în cădere urmărește Auroræ ] Sir a observat un barometru în scădere în urma unei afișări de Auroræ John Franklin și alții; iar în unele cazuri (în special unul în Sicilia înainte la care se face referire) furtunile și inundațiile au însoțit acest lucru [Notă secundară: observațiile profesorului Christison ] Într-o lucrare citită în fața Societății Regale din Edinburgh în , Prof Christison a menționat, ca fapt important pentru agricultori, că Prima mare Aurora dupa toamna este bine avansata si dupa o perioada de vreme frumoasă, este un semn al unei mari furtuni de ploaie și vânt în dimineața celei de-a doua zile după aceea Domnul CL Prince, în „Clima din Uckfield”, p , observă că Afișările Auroræ sunt aproape invariabil urmate de vreme foarte furtunoasă, după un interval de la la zile Aurora și acul magnetic [Notă laterală: Aurora și acul magnetic a lui Sir John Franklin observatii Mișcarea comunicată acului nu a fost nici bruscă nici vibratoriu Revenirea acului la poziția anterioară foarte treptată Diferite poziții ale Aurorei au avut o influență considerabilă asupra direcția acului Acul deranjat când Aurora nu este vizibilă Aurora galbenă inactivă nu a produs niciun efect perceptibil asupra acului Întoarcere a acului mai rapid după formarea unui al doilea arc Încet când perturbarea a fost considerabilă ] Sir John Franklin, în „Narațiunea” sa (la care se face referire înainte), dă Locotenentul Robert Hood, RN, meritul de a fi „primul care dovedit satisfăcător, prin observațiile sale la Cumberland House (înainte mentionat), faptul important al actiunii Aurorei asupra busolă-ac” și, de asemenea, „să fi dovedit că Aurora este un electric fenomen, sau cel puțin că induce o anumită stare neobișnuită de electricitate în atmosferă ” Sir John Franklin menționează apoi că mişcarea comunicată acului nu a fost nici bruscă, nici vibratorie Uneori a fost simultan cu formarea de arcade, prelungirea de grinzi, sau anumite alte schimbări de formă sau de activitate a Aurorei Dar, în general, efectul acestor fenomene asupra acului nu a fost vizibil imediat; dar în aproximativ o jumătate de oră sau o oră avea acul a obținut maximul său de abatere De aici revenirea la fosta poziția a fost foarte graduală, rareori recăpătându-l înainte de următoarele dimineața și adesea nu până după-amiaza, cu excepția cazului în care a fost accelerat de un alt arc al Aurorei care operează într-o direcţie diferită de cel dintâi Acul magnetic în aer liber a fost perturbat de Aurora ori de câte ori se apropia de zenit Mișcarea sa nu era vibratorie (după cum a observat dl Dalton), poate din cauza greutății cardului S-a deplasat încet spre E sau V al meridianului magnetic și rareori și-a recăpătat direcția inițială în mai puțin de opt sau nouă ore The cea mai mare măsură a aberației sale a fost de ′ Arcurile Aurorei erau remarcat în mod obișnuit că traversează cerul aproape în unghi drept față de meridian magnetic; dar abaterea nu a fost rară și a fost luată în considerare asupra căreia diferitele poziții ale Aurorei aveau o influență considerabilă direcția acului Când un arc era aproape în unghi drept față de meridianul magnetic, mișcarea acului era spre V Aceasta mișcarea era mai mare atunci când extremitatea arcului se apropia de la vest spre nordul magnetic A avut loc și o mișcare de vest când extremitatea unui arc era în nordul adevărat, sau aproximativ ° spre vest a nordului magnetic Mișcarea acului era spre est când același capăt al unui arc își are originea la sud de magnetic vest, iar când desigur extremitatea sa opusă se apropia mai mult de nordul magnetic Într-un caz, doar un arc complet a fost format în meridian magnetic În altul, fasciculul s-a ridicat din nordul magnetic spre zenitul În ambele cazuri, acul s-a deplasat spre vest The acul a fost cel mai tulburat la februarie , pe vremea când o Aurora a fost văzut în mod distinct trecând între un strat de nori și pământ Uneori acul deviază, deși nu era vizibilă nicio Aurora; dar a fost nesigur dacă ar fi putut să nu fi existat o Aurora ascunsă la timp Uneori se observau nori în timpul zilei pentru a lua forma Aurora, iar abaterile acului au fost remarcate ocazional la asemenea vremuri O Aurora se apropia uneori de zenit fără să producă orice schimbare de poziție a acului; în timp ce alteori o considerabilă modificarea a avut loc, deși grinzile sau arcurile nu s-au apropiat de zenit Aurora a fost văzută frecvent fără a produce un perceptibil efect asupra acului În astfel de momente era în general un arc sau o flux orizontal de lumină densă gălbuie cu puțin sau deloc intern mişcare Perturbarea acului nu a fost întotdeauna proporțională cu agitația Aurora, dar a fost întotdeauna mai mare atunci când mișcarea rapidă și s-a observat că lumina vie are loc într-o atmosferă cețoasă Într-o în câteva cazuri, acul a început în momentul în care a pornit un fascicul orizontul în sus; iar întoarcerea sa a fost conform împrejurărilor Dacă imediat după aceea s-a format un arc, avându-și așezate extremitățile laturi opuse ale nordului magnetic și sudului față de fostul, cel întoarcerea acului a fost mai rapidă și, în general, a depășit punctul de la care a pornit prima dată Când perturbarea era considerabilă, rareori și-a recăpătat poziția obișnuită înainte de ora sau în următoarele zi La o ocazie doar acul a avut o mișcare de vibrație rapidă (între ° ′ și ° ′) Perturbarea produsă de Aurora a fost atât de mare încât nu puteau fi nicio deducere exactă cu privire la variația diurnă făcut [Notă laterală: Observații magnetice la bordul „Tegetchoff” ] Payer, în „Terenurile noi din Cercul Arctic” (vol i pp , ), dă rezultatul observațiilor magnetice la bordul austriacului nava „Tegetchoff” în anii - , realizată cu ajutorul unui magnetic teodolit, un ac de scufundare și trei instrumente de variație The tulburări extraordinare ale acului au redat determinarea de valori medii exacte pentru constantele magnetice imposibile Următoarele au fost principalele rezultate ale acestor observații: [Notă laterală: Tulburări grozave ] ( ) Perturbațiile magnetice au fost de amploare extraordinară și frecvență [Notă laterală: Cu cât razele erau rapide Arcuri repaus exercitate nr influență ] ( ) Erau strâns legate de Aurora și erau mai mari pe măsură ce mişcarea razelor era mai rapidă şi mai agitată şi prismatică culori mai intense Arcuri liniştite şi regulate, fără razele schimbătoare sau streamers, nu au exercitat în mare parte nicio influență asupra acului [Notă secundară: Declinație-ac, efecte asupra ] ( ) În toate perturbaţiile acul-declinaţie s-a deplasat spre est, iar intensitatea orizontală a scăzut în timp ce înclinația a crescut Sir John Franklin își rezumă prea mult informațiile despre acul același efect, adică că coruscațiile strălucitoare și active provoacă a devierea aproape invariabil dacă apar printr-o atmosferă cețoasă iar dacă culorile prismatice sunt expuse în grinzi sau arcade Pe dimpotrivă, atunci când aerul este limpede și Aurora prezintă o stare constantă lumină densă de culoare galbenă și fără mișcare, acul este adesea neafectat de aspectul său [Notă secundară: experiența lui Parry ] Parry (Third Voyage) și-a găsit variația-ac (extrem de ușor și delicat suspendat) în niciun caz afectat de Auroræ; dar el pare să se fi întâlnit în principal cu forma inactivă a acelui fenomen M Lottin, savantul francez (a cărui descriere a unui display Auroral are fost dat în Capitolul II ), observat în Marea Nordului, în perioada septembrie și aprilie , în timp ce soarele era sub orizont, de aurore În această perioadă au fost vizibile , „pe lângă multe dintre care un cer înnorat ascuns, dar a cărui prezență era indicată de tulburări au produs pe acul magnetic” (Muzeul de Știință al lui Lardner și Art, vol xp ) [Notă: expoziții mari însoțite de mișcarea acului spre vest ] Unii observatori au remarcat că spectacolele grandioase ale Aurorei sunt frecvent precedate sau însoţite de o mişcare extraordinară a ac spre vest Căpitanul Maguire a constatat la Point Barrow ( - ) că apariția lui Aurora din sud a fost conectată cu mișcarea magnetului la la est de nordul magnetic, iar dacă în nord la vest de la fel [Notă laterală: Perturbații solare și Aurora ] Cu o ocazie în au fost observate mari perturbări solare, cel Magneții Greenwich au fost mult perturbați și era vizibilă o Aurora fină [Notă laterală: observația lui Cipoletti ] Cipoletti, din Florența, remarcă asupra perturbațiilor magnetice puternice la Viena și München în timpul Auroræ din februarie și februarie februarie [Notă: Dr Thompson concluzionează că cilindrii Aurora nu pot fi se îndoiește că sunt magneți ] Dr Thompson, în „Analele filozofiei”, vol iv p ( ), menţionează ca fapt autentificat că în perioada prevalenţei celui S-a observat frecvent că Aurora acul magnetic devine instabil, și (p ) concluzionează că cilindrii Aurora nu se poate îndoi că sunt magneți Singurele trei corpuri capabile să-și asume proprietăți magnetice sunt fierul, nichelul și cobaltul Când sunt luați în considerare meteorii, nu este așa cu totul extravagant să presupunem că corpurile sunt asemănătoare prin natura lor la unele dintre corpurile solide care constituie globul nostru poate exista în unele stare necunoscută în atmosferă În timpul Aurorei din mai , declinația de la Greenwich a variat ° ′, în timp ce forța verticală a experimentat patru maxime succesive și cea mai mare oscilație a fost de , din valoarea medie totală The forța orizontală a variat doar cu , din valoarea sa medie În timpul Aurorei din aprilie , declinarea de la Stonyhurst a variat ° ´ ″ în nouă minute [Ilustrație: Planșa IX ] Aurore, tulburări magnetice și pete solare [Notă laterală: Aurorae, perturbări magnetice și pete solare în Italia ] Auroræ au fost frecvente în Italia în aprilie Pe una remarcabilă a fost văzut, cu declinometrul deviat spre est și de pete solare au fost numărate În dimineața zilei de devierea a continuat, iar la ora amiază au fost numărate de pete solare Pe , o Aurora strălucitoare a durat până la ora noaptea Din această timp până pe Aurora a apărut constant, dând o culoare roșiatică nuanță în nord și nord-vest A avut loc un spectacol strălucit seara zilei de În serile când a apărut Aurora magnetometrele au fost deranjate în toată Italia și s-au încheiat cu un violent agitaţie pe tot parcursul zilei de Pete solare au fost observate la Roma, Palermo, și Moncalieri, dar numărul mai mare în zilele de Aurorae O expoziție strălucitoare la Moncalieri pe iunie a fost însoțită de perturbare magnetică foarte violentă [Notă laterală: petele solare ale lui Proctor și Aurora ] septembrie , domnul Proctor a numărat pete pe discul solar; și in noaptea de si dimineata de o Aurora neobisnuita măreția era vizibilă la diferite stații din Anglia, Franța și Germania [Notă laterală: pete solare și magnet perioada de ani Pata solară a lui Schwabe perioadă ] În ceea ce privește petele solare și magnetul, frecvența magnetică furtunile, care provoacă oscilația acului, au crescut treptat de la a minim în până la un maxim în , dând o variație a ceva aproape ani în total Schwabe a observat petele solare timp de de ani, și a constatat că aveau un maxim și un minim regulat la fiecare cinci ani și că anii și au fost ani minimi și maximi care coincid cu variaţia magnetică la acele perioade [Notă laterală: Prof Loomis consideră conexiunea stabilită între magnetice declinație, afișări aurorale și pete solare ] Profesorul Loomis („American Journal of Science”, vol v aprilie ) consideră că o comparație între intervalul mediu zilnic al magneticului declinația și numărul de aurore observate în fiecare an, precum și cu întinderea petelor negre de la suprafața soarelui, se stabilește o conexiune între aceste fenomene și indică faptul că afișările aurorale (cel puțin în latitudinile mijlocii ale Europei și Americii) sunt supuse la o lege a periodicității, la care se repetă cele mai mari afișări ale lor intervale de aproximativ de ani și că există și alte fluctuații, mai puţin marcate, care se succed la un interval mediu de aproximativ sau ani, timpii de maxime corespunzând destul de mult remarcabil cu maximele petelor solare [Notă laterală: Tabel ilustrativ al coincidențelor ] O ilustrare a rezultatului acestor observații este dată pe Planșă IX smochin Curbele sunt în strânsă corespondență, iar coincidența în momentele de maxim şi minim este remarcabil Maximul auroral apare în general puțin mai târziu decât maximul magnetic; si conexiunea dintre curbele aurorale și magnetice apare oarecum mai mult intimă decât între curbele aurorale și cele ale petelor solare [Notă laterală: Prof Loomis consideră o pată solară o perturbare solară care afectează magnetismul pământului ] Profesorul Loomis susține „că punctul negru este rezultatul a perturbarea suprafeței soarelui, care este însoțită de o emanație de o anumită influență a soarelui, care se simte aproape instantaneu asupra pământ într-o perturbare neobișnuită a magnetismului pământului și un flux de electricitate, dezvoltând lumina aurorală în regiunile superioare ale atmosfera pământului ” [Notă laterală: observațiile lui Carrington și Hodgson privind punctele luminoase soarele, însoțită de perturbații magnetice la Kew și urmată de Auroræ răspândite ] Această legătură între petele soarelui și magnetismul pământului a fost considerat ca fiind dovedit; și cel puțin un exemplu de perturbare intensă și izbucnirea suprafeței solare a fost observată simultan odată cu apariţia unei furtuni magnetice terestre este o chestiune de record Acest lucru va fi găsit detaliat în „Avizele lunare ale regalului” Societatea Astronomică,' vol xx pp și și este atât de interesant în caracterul ei încât se poate face referire pe scurt aici domnule RC Carrington, septembrie , h m, în timp ce observa și desenează un grup de pete solare, am văzut brusc două pete de lumină intensă izbucnesc în mijlocul grupului Strălucirea a fost pe deplin egală cu cea a razelor directe ale soarelui Văzând că focarul era în creștere, dl Carrington a părăsit telescopul pentru a chema pe cineva să fie martor Pe a lui Întoarcerea în șaizeci de secunde era aproape încheiată Petele parcurse din prima lor poziţie şi au dispărut ca două puncte care se estompează rapid lumină albă În cinci minute cele două locuri au străbătut un spațiu de aproximativ de mile Domnul Carrington nu a găsit nicio schimbare în grupul în sine A lui impresia a fost că fenomenele au avut loc la o cotă considerabilă deasupra suprafeței generale a soarelui și deasupra și peste marele grup de pete pe care s-a văzut proiectat A izbucnit la h m și a dispărut la h m Domnul R Hodgson independent în aceeași zi și la aproape în același timp, am văzut o stea de lumină foarte strălucitoare, mult mai strălucitor decât suprafața soarelui, cel mai orbitor pentru ochiul protejat, luminând marginile superioare ale petelor și dungilor adiacente Razele extins în toate direcțiile, iar centrul ar putea fi comparat cu α Lyræ când este văzută cu un telescop mare A durat vreo cinci minute Chiar în momentul acestei perturbări solare instrumentele de la Kew a indicat o furtună magnetică ; iar Proctor, în volumul său despre Soare, pagina , detaliază modul în care această furtună magnetică a fost însoțită de foarte indicații larg răspândite de perturbare electrică în multe părți ale globul Auroræ vii au fost văzute nu numai în ambele emisfere, ci și în latitudinile şi locurile unde sunt rareori martori Roma, Cuba și Indiile de Vest, tropicele la ° de ecuator și chiar la sud America și Australia, sunt astfel menționate pentru afișaje La Melbourne, în noaptea de septembrie s-a făcut cea mai mare Aurora văzută vreodată acolo aspectul ei S-a observat, de asemenea, că comunicarea magnetică a fost în același timp tulburat pe tot pământul Curenți puternici, în continuă schimbare direcția lor, măturată de-a lungul firelor telegrafice La Washington şi Philadelphia, grefierii de semnalizare au primit șocuri severe, iar firele au primit să renunţe la muncă La o stație din Norvegia aparatul de transmisie era a incendia; iar la Boston, în America de Nord, a urmat o flacără de foc stiloul telegrafului electric al lui Baine [Notă: curbele de oscilație magnetică ale domnului John Allan Broun; arătând că acţiunea magnetică a soarelui a devenit în ultima vreme mai constantă În diagramă, curbele se aplatizează treptat ] Într-o comunicare interesantă către „Natura” ( ianuarie ), intitulată „Acțiunea magnetică a Soarelui în prezent”, spune domnul John Allan Broun a contribuit cu unele curbe de oscilație magnetică, deduse din observații realizat în Observatorul Trevandrum (aproape pe ecuatorul magnetic), prin care, dacă ar fi confirmat de alte observații, s-ar părea că acțiunea magnetică a soarelui a devenit în ultimul timp mai constantă The curbele sunt în număr de trei, — nu pentru anii - , nr pentru anii - , nr pentru anii - În nr curba minim este foarte clar marcat de două puncte corespunzătoare zilei de aprilie și mai, , și există o mică diferență în viteza cu care curba coboară și urcă de la minim În nr curba epoca de minim nu este deloc bine marcat; se produce între punctele pt aprilie și septembrie Există și o diferență considerabilă în rapiditatea variaţiei în ramurile descendente şi ascendente a curbei Coborârea este aproape la fel de rapidă ca în curba nr ; cu exceptia ascensiunea este mult mai lenta În curba nr punctul cel mai de jos este acela pentru decembrie ; dar este și acum, cu puncte la un an și jumătate mai târziu, greu de spus dacă acesta este minimul sau nu, ideea pentru ianuarie , fiind doar · (două sutimi de minut de arc) superior În această curbă modificarea intervalului de oscilație diurnă este destul de mare nesemnificativ de la noiembrie până la aprilie , un interval de trei ani și cinci luni În diagrama dată de domnul Broun curbele se arata aplatizandu-se treptat, nu fiind aproape o linie dreaptă [Notă laterală: Domnul Broun nu a găsit niciodată o Aurora fără un corespondent neregularitate în acul de declinare ] Dl Broun remarcă asupra raportului lui Sir George Nares cu privire la natura nesemnificativă a Auroræ văzută în expediția arctică din iarna anilor - și declarația însoțitoare că, în măsura în care se putea descoperite, erau total neconectate cu orice magnetic sau electric tulburare; și afirmă, ca rezultat al propriei experiențe din sud din Scoția, că mai multe dintre aurorele observate de el erau chiar de la fel cel mai slab tip, „erau urme” pe care nu le-ar fi putut observa niciodată dacă ar fi el nu a fost avertizat de nereguli magnetice foarte ușoare pentru a examina cerul cu cea mai mare atenție Din nou, în niciun caz nu văzuse cel mai slab urmă de Aurora fără să găsească în același timp un corespondent neregularitate în mișcarea forței sau a magnetului de declinare [Notă alăturată: Prof Piazzi Smyth comentează despre variația în cicluri ] Profesor Piazzi Smyth, comentând acest articol, face ancheta cum ciclul petelor solare și ciclul oscilației magnetice terestru pot fi considerat ca fiind de acord, ciclul pete solare, potrivit Prof Lup, fiind de ani, iar ciclul magnetic de ani după dl Maro [Notă secundară: remarcile lui M Faye cu un efect similar ] Un alt corespondent scrie și citează pe M Faye, în „La Météorologie Cosmic”, pentru remarca, „Perioada petelor a crescut la ani prin M Wolf nefiind egal cu cel al variatiilor magnetice ( ani ), aceste două fenomene nu au nicio legătură între ele ” [Notă laterală: replica și explicația domnului Broun ] Domnul Broun, într-o scrisoare ulterioară, reafirmă că dacă am putea accepta dr În opinia lui Wolf, ar trebui să aflăm că durata medie a unui ciclu pentru ambele fenomenele din ar fi de , ani, în timp ce petele solare rezultă pentru opt cicluri determinate de Dr Wolf pe parcursul a optzeci de ani înainte de dau sau, dacă luăm nouă cicluri, de ani pentru durata medie Aceasta este prin amestecarea acestor două mijloace foarte diferite pe care filosoful din Zurich constată , ani, o medie pe care domnul Broun consideră că poate avea în mod evident nu i se acordă greutate Pe de altă parte, dacă Dr Wolf greșește (cum ar fi Domnul Broun crede că este) în ceea ce privește existența unui maxim în , duratele medii pentru cei optzeci de ani de după și pentru cei optzeci de ani înainte de sunt de acord la fel de aproape ca acuratețea determinărilor pentru începutul secolului al XVIII-lea va permite Domnul Broun repetă apoi convingerea lui că maximele și minimele petelor solare sunt într-adevăr sincrone cu cele ale observaţiilor magnetice diurne [Notă laterală: explicația domnului Jenkins despre diagrama prof Loomis ] Domnul BG Jenkins, într-o scrisoare către „Natura”, îl trimite pe Prof Smyth la Prof Diagrama de oscilații magnetice a lui Loomis, dată în cea a Prof Balfour Stewart lucrare în „Natura” (vol xvi p ), cu scopul de a arăta că sunt exact șapte perioade minime de la la , media din care este de doisprezece ani, media celor șapte maxime corespunzătoare perioade fiind de , ani Adevărata perioadă de declinație magnetică este, deci, media acestora, adică , ani Exact în același mod găsește că perioada medie a petelor solare este de , ani [Notă secundară: conexiune suspectată a lui Jupiter cu petele solare ] Afișările aurorale au și ele aceeași perioadă Domnul Jenkins se referă și el lui Wolf, De La Rue, Stewart și Loewy, ca și-au declarat credința că Jupiter este cauza principală în producerea petelor solare și atrage atenție la perioada de · ani ca fiind anomalistică a lui Jupiter an sau timpul care se scurge între două treceri de periheliu [Notă secundară: Infrecvența Auroræ și absența petelor solare în - ] Infrecvența Auroræ în anii - și o corespondență absența comparativă a petelor solare, poate fi adăugată la dovezile de pe subiect Nu am văzut nicio relatare despre Auroræ importante în decursul anilor mentionat, iar zi dupa zi a trecut recent ( ) cu un perfect disc solar curat Aurora și Electricitate [Notă laterală: Aurora și electricitate Experiența lui Sir John Franklin cu electrometru ] Sir John Franklin nu a reușit să obțină indicații de conectare la electricitate cu Aurora cu un electrometru cu bile; dar cu o altă formă de electrometru special construit pentru scopul pe care pare să-l fi avut unele, deși nu foarte puternice sau regulate, indicii de repulsie între acul instrumentului și dirijorul când au fost văzute Auroræ El nu decide dacă energia electrică a fost primită de la sau somat in actiune de catre Aurora [Notă secundară: experiența lui Parry ] Parry, la Fort Bowen, cu un electroscop cu foiță de aur conectat cu a lanț atașat cu tije de sticlă de capul catargului, la picioare deasupra la nivelul mării, nu a găsit niciun efect [Notă secundară: experiența doctorului Allnatt, februarie ] Dr Allnatt, la Frant, în timpul expoziției din februarie , a găsit electricitatea pământului atât de puternică încât frunzele de aur ale electrometrul a rămas divergent pentru o perioadă considerabilă de timp [Notă laterală: M'Clintock a găsit un electroscop afectat în Golful Baffin și Port Kennedy ] M'Clintock observă că în șase ocazii de Aurora în Golful Baffin, electroscopul a fost puternic afectat, iar de trei ori a Aurora la Port Kennedy Electricitatea a fost întotdeauna pozitivă dec —Dr Walker l-a sunat să vadă electroscopul Taxa a fost la mai întâi slab, dar apoi suficient de puternic pentru a menține frunzele divergente Dr Walker a găsit două perioade de perturbări electrice minime în jurul orei si amiaza [Notă laterală: Curenții electrici în firele telegrafice în timpul Auroræ ] Curenții electrici au fost raportați ca fiind produși în firele telegrafice în timpul Auroræ Deși trecătoare se spune că sunt adesea foarte puternice, si sa intrerupa semnalele obisnuite Loomis (Sillim Journ vol xxxii ) menționează cazuri în care firele au fost aprinse, străluciri strălucitoare produse și materiale combustibile aprinse prin descărcarea lor Și aici putem reține relatarea fenomenelor electrice în cazul Aurora Australis descrisă ( antè , p ) de domnul Proctor [Notă secundară: Raportul domnului George Draper cu privire la starea tulburată a Submarinul indian și alte cabluri în timpul Aurorei din februarie ] Domnul George Draper, de la Compania British-Indian Submarine Telegraph, vorbind despre Aurora din februarie (și scriind la „Times” sub data de februarie), afirmă că Aurora vizibilă la Londra a fost vizibil și la Bombay, Suez și Malta, și a companiei electricianul din Suez a raportat că curenții de pământ acolo erau egali la de celule (bateria lui Daniel), iar scânteile au venit de la cablu Defecțiunile electrice au durat până la miezul nopții și au întrerupt functionarea ambelor sectiuni ale British Indian Cable intre Suez si Aden, și Aden și Bombay Cu câteva zile înainte semnalele de pe Cablurile indiene britanice au fost mult interferate de electrice și perturbații atmosferice La Malta a fost o furtună puternică în dimineața zilei de , astfel încât a fost necesar să se îmbină cablul la pământ pentru câteva ore, iar Aurora era foarte mare și strălucitor acolo Perturbațiile electrice pe cabluri în Marea Mediterană și mai departe cele dintre Lisabona și Gibraltar, și Gibraltar și Guadiana, au fost de asemenea foarte grozav Semnalele de pe linia terestră dintre Londra și Land's End au fost întrerupte câteva ore în noaptea de până la curenții atmosferici Efecte similare au însoțit afișajele din octombrie și , Aurora și Praful Meteoric [Notă laterală: Aurora și praf meteoric Teoriile Dr Zeyfuss și M Gröneman ] O teorie a fost propusă independent de Dr Zeyfuss și de M Gröneman, din Gröningen, conform căruia este lumina Aurorei cauzate de norii de praf meteoric feruginos aprins prin frecare cu atmosfera Gröneman arată că acestea ar putea fi aranjate de-a lungul curbe magnetice prin acţiunea forţei magnetice a pământului în timpul lor coborâre și că influența lor ar putea produce magneticul observat tulburări [Notă laterală: Praful feroginos în regiunile polare ] Arcurile ar putea fi explicate de efectele perspectivei; si Spectrul de fier arată corespondență cu unele dintre liniile Aurorei Particule feruginoase au fost găsite în praful din regiunile polare potrivit profesorului Nordenskiöld, dar fie că provine din stelar spațiu sau de la erupția vulcanică este incertă O dificultate a fost a sugerat că, în timp ce meteorii sunt mai frecvenți dimineața, sau pe fața pământului care este îndreptată înainte pe orbită, invers prevalează în cazul Auroræ Gröneman îndeplinește acest lucru presupunând că în în primul caz, viteza poate fi prea mare pentru a permite aranjarea forța magnetică a pământului El explică infrecvența Aurorei în regiunile ecuatoriale prin slăbiciunea forței magnetice a pământului și faptul că atunci când apare, coloanele trebuie să fie paralele cu suprafața pământului [Notă laterală: propunerea lui Baumhauer ] Baumhauer (Compt Rend vol lxxiv p ) avansează, în ceea ce privește Polar Auroræ, propoziţia, că nu numai mase solide mari şi mici, dar probabil că norii de materie „necondensată” (meteorică) pătrund în atmosfera noastră Dacă din cunoştinţele noastre despre pietrele meteorice care cad pe pământ suprafață putem trage orice concluzie cu privire la constituția chimică dintre acești nori de materie, s-ar părea că pot conține a o parte considerabilă a mineralelor magnetice fier și nichel Lăsa un astfel de nor se apropie de pământul nostru, privit ca un mare magnet, ar fi fi atras spre Pol și, pătrunzând atmosfera noastră, cel particule care nu au fost oxidate și sunt într-o stare extrem de diviziunea fină, prin oxidarea lor ar genera lumină și căldură, producând Auroræ polare Baumhauer sugerează că ar fi interesant în sprijinul acestei teorii să detecteze în solul zonelor polare cele prezența nichelului Prezența fierului și a nichelului în masele meteorice în cantități considerabile este frecventă; iar cazurile sunt, de asemenea, înregistrate de Eversmann de grindină care conţine cristale dintr-un compus de fier şi sulf, de Pictet de grindină conţinând nuclee care s-au dovedit a fi fier, iar de Cozari de grindină conţinând nuclee de un cenuşiu-cenuşiu culoare, dintre care cele mai mari au fost atrase de magnet și au fost găsite să conţină fier şi nichel Nichel a fost găsit de Reichenbach în anumite părți ale Austria pe dealuri formate din paturi de gresie și calcar, și destul de lipsit de vene metalice [Notă laterală: descrierea dlui Lefroy a unui fenomen atribuit de el la fluxuri de praf cosmic ] Domnul JWN Lefroy, în „Natura”, descrie un fenomen văzut de el la Fremantle, Australia de Vest, în luna mai, pe care o desemnează „Un curcubeu lunar sau o convergență intra-lună a fluxurilor ușor Praf Cosmic iluminat?” A durat aproximativ trei sferturi de oră și a constat dintr-un miar pană centrală, de nor alb foarte strălucitor, izvorât din orizont la VNV și traversând meridianul la aproximativ ° nord de zenit, cu o lățime de ° până la ° Pe fiecare parte a acestuia era un sistem de șapte sau opt fascicule minore de lumina, prelungindu-se de la V la E orizontul, subtind un acord comun la ei înșiși și la curentul principal și convergând spre axă a pârâului central astfel încât să-l intersecteze într-un punct de aproximativ ° sau ° sub orizontul vestic, la care întregul sistem a subtins an azimut de aproximativ ° Aproape de zenit, unde secțiunea sa transversală era a maxim, acea secțiune avea un unghi de aproximativ ° Ideea i s-a sugerat cu tărie domnului Lefroy a fluxurilor convergente de particule infinite de materie care trec prin spațiu la distanță din pământ la care învelișul său aerian poate avea încă o densitate suficient prin rezistenţa sa pentru a da praf cosmic care trece prin el că iluminare pe care o poseda În vreo douăzeci de minute fluxurile de lumina atinsese luminozitatea maximă Figura lor aparentă era cea a unui arc aproape circular (ușor aplatizat) cu o amplitudine de ° sau °, văzută din punctul de mijloc al coardei sale Luminozitatea și convergența fluxurilor au fost ambele mai marcate spre orizontul vestic decât spre est Același fenomen a fost descris în „Registrul Sud-Australian” ca un frumos curcubeu lunar vizibile în cerurile vestice Domnul Lefroy și alți observatori au fost de acord cu impresia că minorul pâraiele laterale pe latura de N a celei principale au intervenit între cel pământul și luna și că unul sau mai mulți dintre ei în vibrațiile lor lente a măturat suprafața lunii și i-a ascuns lumina Se poate nu mai este nicio îndoială că fenomenul observat a fost de fapt o Aurora [Notă laterală: Sugestie privind colectarea particulelor de fier și nichel din atmosfera ] Poate fi o întrebare dacă particulele de fier și nichel de origine meteorică nu există de obicei în atmosferă într-un grad mai mare decât noi suspect și ar putea fi detectat dacă există mijloace speciale, cum ar fi magneți, plăci de sticlă acoperită cu glicerină etc , au fost adoptate în scopul colectarea și examinarea prafului cosmic Adunări mai mari decât de obicei de particule de fier și nichel în timpul prezenței Auroræ ar fi în sprijinul teoriei domnului Lefroy Aurora și planetele Venus și Jupiter [Notă laterală: Aurora și planetele Venus și Jupiter A planetei Venus aureolă în timpul Aurorei ] În timpul unei aurore strălucitoare văzută la Sunderland, februarie („Annals de Filosofie,' p ), în jurul orei , Venus era la aproximativ ° deasupra orizont și arăta un aspect foarte ciudat Razele i-au trecut printr-o ceață subțire sau un nor, probabil electric, de o nuanță galben intens Magnitudinea ei aparentă părea crescută și un halou s-a format în jurul ei așa cum apare uneori în jurul lunii pe vreme umedă; dar stelele care erau în acea parte a cerului strălucit cu strălucirea lor obișnuită [Notă laterală: observația dr Miles a lui Venus în timpul unei aurore ] Rev TW Webb, în „Celestial Objects” ( ), p , citând din Tranzacțiile filosofice, menționează că, „ ianuarie, - , a existat o splendidă auroră boreală în jurul orei : Rev Dr Miles, la Tooting, le arătase lui Jupiter și Venus unor prieteni cu unul dintre reflectoarele lui Short, cea mai mare putere , când un mic roșu Norul Aurorei a apărut, ridicându-se dinspre SV (ca unul dintre cele mai adânci roșu făcuse înainte), care a procedat în linie cu planetele și în curând înconjurat pe amândoi Venus apărând încă în plină strălucire, el o privi din nou cu telescopul fără a modifica focalizarea și am văzut-o mult mai clar decât oricând făcuse cu orice ocazie Prietenii lui au fost de aceeași părere Toți i-au văzut petele simple (semănând cu acelea în lună), pe care nu-l mai văzuse până acum, iar asta în timp ce nor părea că o înconjoară la fel de mult ca niciodată ” Cred că acest efect ar fi putut apărea din faptul că Aurora acționează ca un ecran și eliminând strălucirea cu care un obiect atât de strălucitor ca Venus este întotdeauna însoțit; dar cazul este unul singular și unul ar fi bucuros de experiență ulterioară Am sugerat observații pe acest cap în timpul Domnule Geo Expediția arctică a lui Nares; dar sugestia, din anumite motive despre care nu știu, nu a fost inclusă în instrucțiunile oficiale emis [Notă laterală: Luminozitatea stelelor în timpul Auroræ ] Sunt frecvente observațiile despre luminozitatea stelelor văzute prin Auroræ Payer, de la Expediția Austriacă, remarcă că au trecut stele căzătoare prin Aurora fără a produce niciun efect perceptibil sau suferit vreo schimbare [Notă: Aurora din octombrie și Jupiter ] O mare etapă a Aurorei a avut loc la octombrie Despre de această dată s-a observat că centurile lui Jupiter sunt foarte colorate La fel de observat de mine în noaptea de noiembrie , la ora , cu an ¼-in Reflector de rumenire, oculare acromatice , și , zona ecuatorială era de o culoare distinct ocru închis, adâncindu-se până la roşu-brun pe măsură ce se apropia de marginea inferioară (N ) Două curele subțiri mai sus erau ardezie-violet, iar o centură mai închisă dedesubt era de o culoare violet intens [Notă laterală: Potrivit lui Lassell și alții, centurile lui Jupiter prezintă cele mai strălucitoare culori în perioada Auroræ ] Lassell, Proctor și alții au raportat că curelele lui Jupiter vor expune cele mai strălucitoare culori din perioada Auroræ Domnul Browning dă un desen a lui Jupiter văzut la ianuarie (un an remarcat pentru Auroræ), cu curelele viu colorate Cea mai frumoasă vedere asupra lui Jupiter pe care am avut-o vreodată a fost la februarie (o Aurora fină a fost pe ), când, odată cu Reflector Browning de ¼ inch, am văzut întreaga suprafață a planetei (până la zări) pete de nor Centura ecuatorială a fost, totuși, atunci ușor numai colorate În observația doctorului Miles (p ) el nu pare să aibă a observat colorarea centurilor lui Jupiter [Notă laterală: Infrecvența Auroræ și ușurință în nuanța lui Jupiter curele ] Cei trei ani trecuți, , și , s-au distins prin infrecvența Auroræ; iar zona ecuatorială şi centurile lui Jupiter au au fost raportate în principal de nuanțe deschise Subiectul merită aparent mai multă atenție decât a avut până acum primit Aurora și lumina zodiacală [Notă laterală: Aurora și Lumina Zodiacală observația lui Ångström pe spectru ] Ångström în a descoperit că spectrul luminii zodiacale este monocromatic, format dintr-o singură linie în verde, la care el a atribuit aproximativ poziția pe scara lui Kirchhoff, la fel că se hotărâse pentru linia verde a Aurorei Boreale; și Respighi, la Marea Rosie, in seara zilei de si dimineata de ianuarie , percepută în Lumina Zodiacală nu numai asta linie verde, dar lângă ea, spre albastru, o bandă sau zonă de aparent spectru continuu [Notă: Respighi e la Campidoglio ] La Observatorul Universității Regale din Campidoglio, februarie, , Respighi, la ora , a putut discerne același spectru; și pe îndreptând spectroscopul către alte puncte a constatat că acest spectru s-a arătat în toate părțile cerului, de la orizont până la zenit, mai mult sau mai puțin definit în diferite părți, dar peste tot la fel de strălucitor ca în lumina zodiacală Asistentul Observatorului, dr di Legge, la fel observat acest spectru distinct în diferite părți ale cerului Observațiile lui Respighi care coroborau pe cele ale lui Ångström din i-au apărut pentru a demonstra identitatea Luminii Zodiacale cu Aurora și pentru a stabilesc identitatea originii lor [Notă laterală: Pringle crede că Aurora poate fi considerată aliată cu Lumină zodiacală ] Pringle, într-o scrisoare către „Natura” din South Canara, octombrie , face aluzie la Aurora ca fiind considerată de mulți aliați cu Zodiacal Lumină, și nu crede că dovezile aduse până acum împotriva teorie deloc concludentă El spune: „Să presupunem că lumina aurorală consta de particule solide de materie, praf de planetă, strălucind de lumina reflectată, și nu este greu să ne imaginăm Aurora jucând printre acești mici lumi, fiecare dintre ele ar avea propriul său mic sistem magnetic balansat ca al nostru de monstrul magnet al soarelui ” [Notă laterală: Fosforescența cerului când a fost văzută Lumina Zodiacală luminos ] El observă că nu a găsit niciodată că are un contur hotărât, nici urmărit este la est sau la vest la ° de la soare El se referă și la ceilalți care au a observat că atunci când Lumina Zodiacală a fost văzută neobișnuit de strălucitoare, a „fosforescența” cerului era vizibilă peste tot [Notă laterală: Pringle nu a reușit să găsească linii sau benzi luminoase în zodiacal Ușoară ] El nu pare să fi examinat problema la acel moment spectroscopic; iar la iunie scrie din nou, arătând particularitatea în observaţia lui Respighi că se vedea linia verde peste tot la fel de strălucitor ca în Lumina Zodiacală și sugerând că aceasta s-a datorat prezentei Aurorei ascunse pe vremea lui Ångström și Observațiile lui Respighi El afirmă în continuare că a examinat Zodiacalul Lumină cu un spectroscop Browning cu prisme (presupun că este un compus se înțelege forma de vedere directă) din decembrie trecut și, genial așa cum a fost frecvent fenomenul, nu a reușit să detecteze cel mai mic aspectul de linii sau benzi luminoase Un spectru difuz slab cam ca intens pe cât de acela al unei porțiuni strălucitoare a Căii Lactee era tot ce avea obținut [Notă: Prof Piazzi Smyth confirmă acest lucru ] Profesorul Piazzi Smyth, pe cerul senin al Italiei, și cu un instrument special conceput pentru a afișa spectre slabe, nu a găsit linii sau benzi, ci doar un spectru continuu slab care se extinde de la aproximativ la jumătatea distanței D și E în spectrul solar până la aproape F (vezi placa V fig , în care spectrul continuu este prezentat grafic, alb pe un fond negru) [Notă laterală: Culoarea luminii zodiacale ] Se poate menționa aici că Lumina Zodiacală este de obicei descrisă ca, la aceste latitudini, de o nuanță galben-aurie sau palid de lămâie [Notă laterală: observația reverendului dl Webb, februarie El nu a găsit linia verde a Aurorei ] Cu toate acestea, într-o ocazie, a fost descris ca nu are acest lucru nuanță, dar seamănă mai degrabă cu lumina Căii Lactee, dar mai strălucitoare Cu altă ocazie am văzut întregul con de o nuanță purpurie fără niciuna amestec de galben Rev dl Webb a crezut că un afișaj văzut la Hardwick Vicarage, februarie , a arătat o nuanță roșie asemănătoare începutul unei Aurore purpurie — „era cu siguranță mai roșu sau mai galben decât galaxia ” L-a examinat cu un spectroscop de buzunar care ar fi făcut-o arată distinct linia verde a Aurorei (probabil a lui Browning miniatură), dar nimic de acest fel nu era vizibil și nici nu putea fi nimic trasată dincolo de o ușoară creștere a luminii generale, care, la închiderea fantă, s-a stins cu mult înainte ca banda aurorale să devină imperceptibil [Notă secundară: observațiile și concluziile lui AW Wright ] AW Wright a examinat Lumina Zodiacală cu o singură prismă Duboscq spectroscop, telescopul și colimatorul având o deschidere clară de · centimetri, puterea de mărire a telescopului diametre Special au fost luate măsuri de precauție cu privire la observații și concluzii la care au ajuns au fost: ( ) Spectrul Luminii Zodiacale este continuu și este în mod sensibil la fel ca cea a luminii slabe a soarelui sau a amurgului ( ) Nicio linie sau bandă luminoasă nu poate fi recunoscută ca aparținând acesteia spectru ( ) Nu există nicio dovadă a vreunei conexiuni între Lumina Zodiacală și Aurora Polară [Notă secundară: Polarizarea luminii zodiacale Observația lui Burton a fost confirmată de Wright și Tacchini ] Polarizarea luminii zodiacale a fost deja menționată mai jos șeful „Polarizării Aurorei:” dar aici se poate observa că Observația domnului Burton despre polarizarea luminii a fost menționată acolo a fost confirmată de Wright și Tacchini, iar prezența reflectată lumina solară stabilită În acest sens se deosebește de Aurora, în pe care până acum nu a fost detectată nicio urmă de polarizare; si privind asta și la greutatea dovezilor din observațiile spectroscopice, teoria unei conexiuni între Aurora și Lumina Zodiacală trebuie, așa cum sta treaba, renunțați CAPITOLUL VII PETICE ASEMnătoare AURORA PE LUNA PARȚIAL ECLIPSĂ [Notă laterală: pete asemănătoare aurorei pe luna parțial eclipsată, februarie, ] În așteptarea eclipsei totale de Lună pe februarie, , mai multe articole au apărut în principalele reviste ale vremii descriind, în folosul public, aparițiile care ar putea fi aşteptate în timpul producerii fenomenului [Notă laterală: În trecut se credea că luna era iluminată de aurorale ușoară ] Printre acestea s-a numărat unul al domnului RA Proctor, în care următorul pasaj apare: — „Acea culoare roșie plictisitoare sau ocazională strălucitoare, arătată de lună când ea este complet și chiar adânc cufundată în umbra pământului, este un fenomen a cărui explicație nu este lipsită de interes Anterior ea s-a crezut că luna poseda o lumină inerentă, sau poate că era iluminat de lumina aurorala , care a devenit vizibila abia atunci a eclipsei totale Într-adevăr, chiar și Sir W Herschel a căzut în greșeala de presupunând că aceasta este singura explicație disponibilă, după ce a calculat greșit eficiența cauzei adevărate ” [Notă laterală: Notele autorului despre eclipse Nuanțe de culoare descrise A nuanța purpurie-stacojie a amintit autorului de o strălucire aurorală ] Acest pasaj mi-a fost indicat doar de un prieten după eclipsă avusese loc de fapt și i-am trimis câteva notițe din ceea ce am făcut atunci a văzut Notele mele cu această ocazie au cuprins, printre altele, următoarele remarcă: — „Nuanțele de culoare și în timpul eclipsei parțiale, datorită, nr îndoială, la altitudinea considerabilă a lunii, erau deosebit de strălucitoare și bine contrastat Gri-argintiu, roșu cupru închis și aceeași nuanță mai clară și mai luminoase au fost aranjate unul lângă altul cu un efect minunat de bijuterie Noi observat, de asemenea, uneori o nuanță purpurie-stacojie, mai profundă și mai puțin amestecată cu galben decât culoarea aramiului Această ultimă nuanță mi-a amintit mult de a strălucire purpurie comună pentru Aurora , și pe care am, de asemenea, o dată distinct remarcat (desigur într-un grad mai slab) în lumina zodiacală” ( antè , p ) [Notă laterală: Eclipsă, - august Cer senin, dar eclipsat de lună cețoasă și indistinctă până la întunecarea totală Succesiune de culori ] Cu ocazia eclipsei din - august am fost favorizați la Guildown, în comun cu multe alte locuri, de un cer deosebit de senin în timpul progresului întunecării lunii și a limpezirii ulterioare În prima parte a serii, însă, luna, din anumite cauze (posibil vapori atmosferici), părea să aibă, ca umbra pământului avansat pe discul său, o apariție neașteptat de ceață și neclară, care a durat până la întunecarea totală inclusiv Galben auriu, galben cupru, cupru mat, cupru roșu și roșu tern au fost succesiv culorile principale observate în momente diferite și în diferite porțiuni ale suprafata lunii [Notă laterală: Pe măsură ce umbra trecea, neclaritatea a făcut loc unei ascuțițe a trăsăturilor lunii văzute prin umbră Două petice de purpuriu lumina descrisă ] După ce m-am referit la unele apariții spectroscopice, notele mele au continuat astfel:—„Pe măsură ce umbra a început să treacă și semiluna ascuțită strălucitoare a porțiunii luminate a lunii să apară, aspectul general al discul lunii mi s-a părut că se schimbă foarte mult O anumită cantitate de neclaritate vizibilă în timpul apropierii și continuării totalității, a lăsat loc unei clarități considerabile a trăsăturilor lunii așa cum se vede prin umbră Partea umbrită strălucea cu o nuanță de cupru mai bogată, pe care s-au văzut pete și pete întunecate, aproape negre ” Apoi urmează a descrierea acestora; iar notele continuă: „Două trăsături au fost lovite aici eu — cel o continuare a membrului superior al semilunii luminate, încât părea să formeze o mărgăriță de lumină chiar în centrul căptușelii marginea lunii; celelalte două petice de lumină purpurie , asemănătoare cu cei pe care i-am descris ca fiind văzuți în ultima eclipsă totală unu dintre acestea, una destul de mică, era chiar sub mărgeaua alungită înainte descris; s-a văzut celălalt, unul mult mai mare și mai difuz spre limbul de sud-vest al lunii, cam la jumătatea distanței dintre ea și centru Petele sau peticele erau de un roșu purpuriu, în contrast la roșu-cupru obișnuit al discului și au fost observate de prietenul meu ca precum și de unul singur ” [Notă laterală: Petice bine văzute în sticlă de câmp; pierdut în refractor mic S-au adâncit treptat în nuanță ] Acestea au fost observații oculare Peticele au fost destul de bine văzute (dar nu atât de strălucitor ca cu ochiul) cu un câmp-sticlă acromatic dublu Cu un refractor Cooke de ¼ inci și putere redusă, păreau pierdute în nuanță generală a lunii; dar atunci scădeau în luminozitate Din o comparație a celor două schițe ale mele, peticele par să aibă treptat s-au adâncit în nuanță și am considerat că au dispărut într-un like mod treptat [Notă laterală: două schițe luate ] Prima mea schiță a fost făcută la scurt timp după sfârșitul fazei totale; al doilea vreo zece minute mai târziu Am reprodus schițele originale în preferinţă faţă de orice desen pregătit din ele (Plansa IV fig şi ) Peticele nu au durat mult, dar s-au pierdut pe măsură ce umbra s-a îndepărtat luna Nu am văzut nimic de genul în timpul apropierii sau în așteptare totalitate, nici până când o mică semilună a început să apară în spate umbra Am căutat alte conturi ale acestor patch-uri, dar nu am găsit niciunul Majoritatea observatorilor au descris culoarea mai profundă a lunii în umbră cuvântul „cupr” Unii extind această culoare la roșu; dar probabil că există mult în starea atmosferei care afectează acest lucru [Notă laterală: decembrie , culoarea lunii descrisă ] La Avignon, decembrie , a apărut luna, în așteptarea eclipsei, „extraordinar de iluminat și de un roșu foarte strălucitor”, în timp ce altele și trăsături diferite au fost văzute la Montpelier Pe martie , observatorii din Anglia, Irlanda și Belgia au descris discul lunii ca „roșu cupru intens strălucitor” Cu ocazia - august , mai înainte amintit, un articol într-unul din public Lucrările descriu discul lunii, în totalitate, ca al unui „cupru tern culoare " [Notă secundară: observația domnului Keye ] Domnul Henry Keye, în Engadina, la o înălțime de de picioare deasupra la nivelul mării și cu cel mai pur aer, am văzut luna parțial acoperită (înainte de totalitate) ca o „culoare de cupru plictisitoare” [Notă: la Prof Pritchard a lui M Faye Dr Allnatt este la Frant ] Prof Pritchard, scriind de la Observatorul Universității Oxford, spune ca la h m (cam in momentul in care mi-au fost facute schitele) era o multă lumină pe marginea următoare a lunii, iar culoarea era „mai roșu decât cuprul” și aparent mai roșu decât fusese la a distanță de timp similară înainte de totalitate Mons Faye a raportat la Academia Franceză de Științe că „un fenomen izbitor nu anterior observat a fost că nuanța roșiatică, asemănătoare cu cea a unui apus de soare fin, era cel mai adânc la marginea discului, împrejurare pe care nu o putea explica " Dr Allnatt, scriind din Frant, spune: „În totalitate a lunii discul prezenta un aspect cât se poate de extraordinar: membrul vestic era relativ transparent, dar corpul principal părea ca învăluit într-un cheag semiopac de sânge coagulat, prin care lunar trăsăturile erau puțin vizibile ” [Notă laterală: Observații cu privire la plasturi ] Observațiile Prof Pritchard și Mons Faye arată mai imediat la roșeață; și aceasta este cea mai apropiată abordare pe care o pot găsi de patch-urile I observat Acești patch-uri nu mi se par ușor de explicat Ei ar putea nu bine să fie culori sau detalii din cauza suprafeței reale a lunii în sine Luna, suntem conștienți, are doar o anumită porțiune din vizibil disc ușor colorat Mare Serenitatis este cu siguranță de un verde ușor tentă; iar lui Palus Somni si altor anumite districte i se atribuie a rosu pal sau roz; dar aceste nuanțe cu greu ar fi putut fi suficiente pentru a produce efectul văzut, deoarece peticele au fost vizibile pentru un luminos și hotărât culoare Posturile, de altfel, nu corespundeau; în timp ce ușurința cu care s-au văzut alte detalii ale suprafeţei la momentul respectiv ar, dacă nuanțele au apărut de pe suprafața însăși, probabil că au permis împrejurare de detectat [Notă: refracția razelor solare nu este o explicație satisfăcătoare ] Refracția razelor solare prin trecerea prin cele ale pământului atmosfera nu este, de asemenea, o explicație satisfăcătoare Aceasta, după cum este judecat de apariția lunii acoperite imediat înainte și în totalitate, dă un disc de umbră mai adânc în ton în centru și luminează spre margini, dar în alte privințe destul de uniformă, astfel încât întregul disc pare să aibă aceeași nuanță și gradările sale; și acesta este ceea ce s-ar fi putut aștepta în aceste circumstanțe The peticele, pe de altă parte, erau destul de locale [Notă secundară: Problema atmosferei lunare ] Teoria că Lunii nu posedă nicio atmosferă este acum foarte în general, dar poate prea ușor, primit (în principal pe baza dovezilor a observațiilor spectroscopice ale stelelor oculte[ ]), ca și acolo pare o îndoială rezonabilă dacă satelitul nostru nu poate avea un atmosferă, posibil rarefiată, dar totuși suficient de densă pentru a permite formarea norului sau a vaporilor [Notă laterală: Exemplu de pete de vapori sau nor pe suprafața lunii ] Un caz curios, în care ar fi trebuit să fie un petic de vapori sau nor detectat pe suprafața Lunii, este raportat de reverendul JB Emmett în o comunicare către „Analele filosofiei” (Seria Nouă, vol xii p ) Este datat „Great Ouseburn, lângă Boroughbridge, iulie ” observaţia făcându-se cu „cea mai mare grijă cu un foarte fin telescop " Pe aprilie h, în timp ce observăm partea de lună numită Palus Mœotis de Nevelius, cu un excelent reflector newtonian de inci deschidere, la o anumită parte a Palusului, pe care o descrie cu minuțiozitate, a văzut, cu puterile și , „un loc foarte vizibil învăluit în întregime în materie nebuloasă neagră, care, parcă dusă înainte de un curent de aerul, s-a extins în direcția estică, înclinând puțin spre la sud, mai degrabă dincolo de marginea Mœotisului” aprilie, între orele și aspectul tulbure s-a redus atât ca întindere, cât și ca intensitate, precum și pete din care părea să iasă devenise mai clar vizibil Pe aprilie abia a mai rămas o urmă a materiei nebuloase; dar atât de mult după ce pe iunie, la ora , a rămas „un pic de întuneric” Domnul Emmett a sugerat „fum de vulcan sau materie tulbure” O copie a desenul anexat lucrării este dat pe Planșa X fig (petec negru pe luna) Dacă această observație a fost (cum pare cu siguranță a fi) critică și exact, trebuie să fi fost o perturbare a suprafeței lunii, indicând un fel de atmosferă care susține nori sau vapori; și probabil, în sensul Auroræ, o atmosferă foarte rarefiată condiția ar fi suficientă[ ] [Notă laterală: dovezile prof Alexandru în favoarea unei atmosfere lunare ] Potrivit „New York Tribune”, la o recentă întâlnire semestrială a Academia Americană de Științe, profesorul Alexander „a propus a varietate de dovezi care tind să indice o oarecare învăluire ca o atmosferă pentru lună Dovezile au fost extrase în principal din observații în timpul eclipselor Explicațiile oferite de obicei pentru banda luminoasă văzut în jurul Lunii în astfel de momente a fost pe deplin luat în considerare și a fost demonstrat să fie inadecvate, deși bune în măsura în care s-ar aplica Banda roșie de lumină este mult prea largă pentru a fi cromosfera soarelui A fost cel mai mult apare în acele cazuri în care luna era cel mai aproape de pământ Aceasta cel mai bine ar fi explicat presupunând o atmosferă pe Lună, a rămășiță subțire de nebulozitate antică, comparabilă cu cea care însoțește pământul și dă naștere apariției Aurorei Boreale ” Este nu este totuşi posibil ca aparenţa să fi apărut din Auroræ în acțiune în regiunea propriei atmosfere a Pământului în timpul trecerea razelor solare prin ea în momentul eclipsei? Întregul subiect este dificil de explicat și ar trebui să fie unul dintre puncte de atenție cu ocazia următoarei eclipse totale de Lună Aceasta mi s-a parut potrivit pentru introducere in istoria actuala a Aurora, oricare ar fi soluția ei în cele din urmă [Notă laterală: Marte și Jupiter ] În cazul lui Marte și Jupiter, ale căror atmosfere sunt suficient pete recunoscute, roșii și stacojii sunt frecvent observate În Marte acest lucru este în general atribuit caracterului geologic al suprafața planetei în sine; dar am observat pe suprafața lui Marte în timpul opoziţiei recente o tentă trandafirie locală de o mai difuză şi caracter nedeterminat; iar în cazul lui Jupiter aparenţele par aproape întotdeauna conectat cu curele de nori, prin deosebire de cel regiuni situate mai aproape de suprafața planetei [Notă laterală: „Aurora lunară” a prof Dorna] Profesorul Dorna, din Torino, a atribuit o lumină pâlpâitoare văzută pe discul înroșit al lunii în timpul eclipsei de Lună din februarie la acțiunea unei Aurore lunare , susținând că refracția celui razele soarelui în conul umbrei pământului nu erau adecvate explicație ('L'Opinione Nazionale', martie ) [Notă secundară: Observații spectroscopice referitoare la subiect Domnul Observațiile lui Christie la Greenwich ] Spectroscopul ar fi putut oferi unele informații despre întrebare; dar telescoapele mele ( ¼ și ¼ in ) nu aveau o deschidere suficientă pentru a da un spectru sensibil al unei porțiuni din eclipsa lunii suprafață, iar observațiile mele au fost făcute în principal pe întregul disc cu spectroscoape de mână fără fantă Domnule Christie, la Royal Observatorul, Greenwich, a făcut un set de observații în timpul totalității și de asemenea, în faza parțială ulterioară, cu un spectroscop cu o singură prismă În totalitate, s-a observat o bandă puternică de absorbție în galben și capetele roșii și albastre ale spectrului au fost complet tăiate, în timp ce portocaliul a fost mult redus în intensitate Galbenul și verdele erau relativ luminoase și păreau să constituie întregul vizibil spectru Banda de absorbție s-a îngustat la sfârșitul totalului faza sa apropiat, iar în timpul fazei parțiale a fost redusă la o simplă linie Capătul roșu al spectrului a fost tăiat de o bandă întunecată care începea aproximativ la jumătatea distanței de la D la C, în care era bănuită o linie neagră Benzile observate au fost caracteristice spectrului de lumină care a trecut printr-un strat gros de aer În descrierea spectrului de Aurora în partea a II-a , se va vedea că roșul și verdele vizibil Liniile Aurorei fie coincid cu unele dintre ele, fie sunt foarte aproape de acestea aceste linii atmosferice Nu se pare că domnul Christie a examinat peticele purpurie în special, nici că a văzut linii strălucitoare pe vreuna parte a discului eclipsat al Lunii [Notă secundară: însemnările domnului Pratt despre eclipsa de lună, august ] Domnul Henry Pratt mi-a înmânat, de asemenea, cu amabilitate, pentru a folosi notele lui despre Lunar eclipsa din august , văzută la Brighton într-o noapte splendidă ei au fost realizate pe măsură ce fenomenul a progresat, sunt la număr și în multe cazuri la doar câteva minute, sau chiar secunde, una dintre ele O selecție de acestea sunt date aici:— h m s, primul contact al umbrei h m, umbră foarte intuneric; nici un detaliu al discului ușor de văzut h m, prima apariție a roșu h m, roșu pe tot discul, cu excepția marginii albăstrui și S parțial verde tentă h m, o strălucire bruscă a întregului disc , în contrast puternic cu cu două minute înainte h m, E limb mult mai întunecat h m, sud stâlp hotărât cel mai luminos h m, S E membru mult mai luminos h m, întregul disc mult mai întunecat h m, S E mădular luminându-se din nou h m, N E strălucirea membrelor h m, N E membrul s-a întunecat și s-a luminat de trei ori în ultimele două minute h m, polul N s-a întunecat h m, polul N s-a luminat h m s, polul N mai întunecat roșu h m, pol N luminos h m s, aceleași întuneric și roșu h m, NE membru deosebit de luminos pentru câteva secunde, apoi înroșit și umbrit din nou h m, S stâlp înroșit h m, S V partea cea mai roșie a membrelor; S stâlp roșu; N pol roşu mai palid h m s, prima apariție a E limb (prima mea schiță a fost făcută la scurt timp după aceasta, iar a doua mea aproximativ zece minute mai târziu) h m, un petic luminos pe NNW separat de polul N h m, S V regiunea este cea mai roșie parte a eclipsei h m, roșeață de umbra care se stinge Cu un mic spectroscop de stele Browning, domnul Pratt a văzut roșul și albastrul capetele spectrului tăiate, dar nimic altceva Domnul Pratt adaugă că Culoarea roșu nu a fost un efect de contrast sau o iluzie optică în niciuna fel, așa cum s-a dovedit prin utilizarea uneori a unui câmp limitat care conține doar porțiune roșie în curs de examinare Cu referire la strălucirea curioasă și întunecarea discului și schimbarea din când în când a localului culoare, el spune că, cu multă experiență, nu a văzut nimic din acelaşi caracter marcat cu alte ocazii şi că „toată chestiunea a fost la vremea aceea uimitor pentru mine, dar totuși real ” Roșul local peticele văzute de mine par să fi fost observate și de domnul Pratt [Notă laterală: observația domnului Pratt pe podeaua lui Platon ] Ca o completare la cazurile lui Tycho, Picard etc , menționate în nota la p , domnul Pratt mi-a trimis și notele sale cu privire la unele observații de el, a „obscurării locale a podelei lui Platon” Ca oarecum condensate, ele sunt următoarele:— , iulie În timp ce în alte părţi ale petele și dungile de podea erau bine vizibile, „porțiunea de NV era într-o stare atât de neclară încât nimic nu putea fi definit pe el ” , noiembrie dungi luminoase văzute ( noi): luminozitatea dungilor a fost peste caracterul lor obișnuit, în comparație cu craterletele; „o ostruire sau invizibilitate a toate dungile de lumină din cartierul craterlet nr a fost foarte vizibil;” și, de asemenea, „a obliterarea similară a capătului de N al striei numită Sector, în apropiere craterletul ” , ianuarie S-au văzut dungi luminoase, inclusiv noi, „dintre care unele le-au întrecut pe altele mai cunoscute Acest lucru a fost curios; pentru ar fi fost la fel de strălucitori în ultimii doi ani ca cu această ocazie Trebuie să le fi observat ” Domnul Pratt subliniază, ca fiind demn de remarcat, că cu câteva luni înainte de noiembrie , nici craterlete nici dungile de pe podeaua lui Platon „îşi păstraseră anterior strălucirea caracteristică”—un fapt despre care crede că ar trebui luat în considerare împreună cu izbucnirea strălucirii ambelor ordine în ziua aceea, ca precum şi existenţa aparent bruscă a altora noi [Notă laterală: Observarea de către domnul Hirst a unei nuanțe întunecate pe lună ] „Observatorul”, martie , p , conține o relatare, de către domnul H C Russell, din unele experimente astronomice făcute pe Munții Albaștri, lângă Sydney, NSW Printre acestea se observă că la octombrie, , la dimineața, când se uită la lună, domnul Hirst a descoperit că un mare o parte din ea era acoperită cu o nuanță întunecată, la fel de întunecată ca umbra a pământului în timpul unei eclipse de lună Conturul lui era în general circular și mai slab lângă margini Obiecte lunare strălucitoare vizibile putea fi văzut prin ea; dar a șters destul de mult vederea a aproximativ jumătate terminatorul lunii, în timp ce acele părți ale terminatorului nu sunt în umbra erau vizibile distinct Nu s-a putut detecta nicio schimbare în poziția umbrei după trei ore de vizionare Se face observația: „Cu greu s-ar putea rezista convingerea că era o umbră; totuşi nu putea fi umbra niciunuia corp cunoscut Dacă este produsă de o cometă, trebuie să fie una dintre mai multe decât obișnuite densitate, deși s-au văzut corpuri întunecate traversând soarele care au fost fără îndoială comete ” Diametrul umbrei din partea din ea văzută pe luna a fost estimată la aproximativ trei sferturi din cea a lunii[ ] CAPITOLUL VIII AURORA SI CORONA SOLAR [Notă laterală: Aurora și coroana solară „Solar” al domnului Norman Lockyer Fizică '] Domnul Norman Lockyer, în „Solar Physics”, o lucrare de de pagini, oferă dar puțin spațiu pentru Aurora Indexul cuprinde: — „Aurora Boreală, conexiune cu petele solare, pp - ” „Coincidență confirmată a spectrului cu cel al coroanei, p , ” [Notă laterală: Extrase din conexiunea Aurorei cu petele solare și cu coroană solară ] Pagina După ce s-a referit la generalul Sabine că ar fi arătat că există perturbări ocazionale ale stării magnetice a pământului și că aceste tulburări au o variație periodică, coincizând în perioadă şi epocă cu variaţia frecvenţei şi mărimii solarului pete așa cum a observat Schwabe, autorul continuă să afirme, „și același filosof ne-a dat motive să concluzionăm că există o asemănătoare coincidenta intre izbucnirea petelor solare si a Aurorei Borealis ” Pagina „Am mai arătat că apar pete solare sau perturbări solare să fie însoțită de perturbări ale magnetismului pământului și acestea din nou prin afișări aurorale ” [Notă laterală: Dovezi ale observatorilor americani asupra naturii coroanei luat în considerare ] Pagina „Care sunt, deci, dovezile furnizate de american observatori asupra naturii coroanei (solare)? Este bizar și derutant până la ultimul grad Cea mai clară afirmație despre subiect este ca nu este nici mai mult nici mai putin decat o aurora solara permanenta ! cel anunțul fiind bazat pe faptul că au rămas trei linii strălucitoare vizibilă după ce imaginea unei proeminenţe fusese îndepărtată de la fantă și că una (dacă nu toate) aceste linii coincide cu o linie (sau linii) observate în spectrul Aurorei Boreale de către profesor Winlock ” Dl Lockyer adaugă apoi că printre rândurile pe care le observase până atunci, vreo patruzeci la număr, această linie era printre cele pe care el înregistrase cel mai frecvent și a fost, de fapt, prima linie de fier care și-a făcut apariția în partea din spectrul pe care a studiat-o în general, când vaporii de fier sunt aruncați în cromosferă [Notă laterală: Concluzia domnului Lockyer contrară întrebării fiind stabilit ] Prin urmare, a crezut că ar trebui să vadă întotdeauna dacă Aurora ar fi o permanentă coroana solară și a dat aceasta ca linie cea mai strălucitoare, și pe acest teren singur ar trebui să ezite să considere întrebarea ca soluționată [Notă secundară: comunicarea prof Young către „Natura” ] Pagina este un extras dintr-o comunicare a Prof Young către „Natura”, martie , în care Profesorul se referă la linia strălucitoare ca fiind mereu vizibil cu un management adecvat De asemenea, crede că este probabil că această linie coincide cu linia Aurora raportată de prof Winlock la din scara doctorului Huggins, deși nu este deloc sigur de asta El numai el însuși o văzuse de trei ori și apoi nu suficient de mult pentru a finaliza a măsurare Era sigur doar că poziția sa se afla între și lui Kirchhoff [Notă laterală: El nu abandonează ipoteza sa, aceasta având alte elemente de probabilitate ] Din acest motiv nu a abandonat ipoteza, care părea să aibă alte elemente de probabilitate, în aspectul general al coroanei, necesitatea unor perturbări electrice imense în atmosfera solară ca rezultat al curenților verticali puternici despre care se știe că există acolo, precum şi curioasa receptivitate a magneţilor noştri terestre la furtunile solare; totuşi nu se simţea în măsură să o îndemne cu putere, dar evoluții mai degrabă așteptate Părintele Secchi era dispus să gândească linia hidrogen, în timp ce domnul Lockyer încă credea că este fier [Notă laterală: Dr Schellen revizuiește subiectul în eclipsa din ] Dr Schellen, în „Analiza sa de spectru”, tratează problema mai mult în detaliu Referindu-se la eclipsa din ca o confirmare a celei anterioare a observat că spectrul coronal era lipsit de linii întunecate, el subliniază că Pickering, Harkness, Young și alții au fost de acord că odată cu stingerea ultimelor raze de soare toate liniile Fraunhofer a dispărut imediat din spectru El mai spune:- [Notă laterală: Young a observat trei linii luminoase în spectrul corona Coincidența acestor linii cu trei linii luminoase observate de Winlock în Aurora Corona auto-luminoasă și probabil gazoasă natură Corona ar trebui să fie o lumină polară permanentă existentă în soare Lumina polară din soare atribuită electricității Dr Schellen consideră că natura coroanei este încă o problemă ] „Instrumentele mici folosite de Pickering și Harkness, cu un mare câmp de vedere, a prezentat un spectru obținut dintr-o dată din coroană, proeminențele și cerul în vecinătatea soarelui Aceste instrumentele au arătat în totalitate un spectru slab continuu liber din linii întunecate, dar traversate de două sau trei linii luminoase Tânăr, cu un spectroscop de cinci prisme, a observat cele trei linii luminoase din spectrul coroanei și a dedus următoarele poziții conform Scara lui Kirchhoff:— ± , ± și Fusese deja a explicat de ce se credea că ultima și cea mai strălucitoare dintre aceste linii aparține la coroană și nu la cea a proeminențelor și părea probabil că celelalte două linii aparțineau tot luminii coroanei, din faptul că amândoi lipseau în spectrul proeminențelor când este observată fără eclipsă Dar ce a investit aceste trei linii cu un interes deosebit era împrejurarea în care păreau coincid exact cu primele trei dintre cele cinci linii luminoase observate de profesorul Winlock în spectrul Aurorei Boreale Aceste linii a Aurora au fost determinate de Winlock conform scarii lui Huggins; iar dacă acestea se reduc la scara lui Kirchhoff, poziţiile liniilor ar fi , și , în timp ce liniile observate de Young au fost , și ” Dr Schellen subliniază apoi că dacă va fi suportat în minte că Young a găsit mai mult pozițiile celor două linii mai slabe estimare decât prin măsurare, coincidența dintre liniile luminoase ale coroanei și cele ale Aurorei ar fi găsite foarte remarcabile Cea mai strălucitoare dintre linii, , a fost inversarea unei linii puternic marcate Linia Fraunhofer, atribuită de Kirchhoff și Ångström vaporilor de fier Dr Schellen detaliază apoi observațiile profesorului Pickering cu polariscopul, arătând că corona trebuie să fie autoluminoasă și că din liniile strălucitoare văzute în spectrul său este probabil de un gaz natura și formează o atmosferă larg difuză în jurul soarelui; și apoi adaugă: „S-a presupus, din coincidența celor trei strălucitori liniile coroanei cu cele ale Aurora Boreale, că corona este o lumină polară permanentă existentă în soare, analogă cu cea a noastră Pământ " Dr Schellen adaugă aici: „Cu toate acestea, Locker îndeamnă împotriva această teorie faptul că, deși cea mai strălucitoare dintre aceste trei linii, care se datorează vaporilor de fier, este foarte des prezent printre mare număr de linii luminoase văzute ocazional în spectrul de proeminențe, nu este în niciun caz vizibil constant, ceea ce ar trebui să fie cazul în care corona ar fi o lumină polară permanentă în soare ” (Profesor Răspunsul lui Young la aceasta, pe baza liniei fiind întotdeauna vizibil, a fost deja dat ) „O teorie încă mai îndrăzneaţă este atribuirea unui astfel de o lumină polară în soare la influența electricității, care a fost dovedit, se ştie bine, prin relaţia acului magnetic, şi perturbarea curentului electric în firele telegrafice, să joace o parte importantă în fenomenul Aurora Boreale;” iar Dr Schellen încheie apoi cu o opinie că natura coroanei a fost încă o problemă[ ] [Notă laterală: diverse locuri de lungime de undă atribuite acestor linii ] Cu referire la „American Journal of Science”, vol xlviii p și , se pare că observațiile aurorale la care se face referire anterior au fost făcută la aprilie de CS Pierce, cu „o substanță chimică obișnuită spectroscop, cu colimatorul îndreptat direct spre cer ” și au fost raportate de Winlock Liniile au fost , și de scara lui Huggins și au fost reduse la scara lui Kirchhoff de către Young Aceste liniilor le-au fost atribuite tot felul de locuri de lungime de undă de diferiți scriitori Proctor dă , , ; Pickering și Alvan Clarke, (presupus a fi , linie coronală); Barker, , , ; Backhouse, , și În „Aurora Spectrum” al meu, Plăcuța XII , am atribuit două, cu a?, lui (Alvan Clarke) și (Barker) Al treilea ar putea fi plasat la (Backhouse și Winlock) [Notă secundară: îndoieli ridicate cu privire la gradul de apropiere a observațiilor pentru scopul comparației ] Coincidențele pe care se bazează în observațiile de mai sus depind, de desigur, pe ( ) acuratețea observațiilor în sine și ( ) reducerea ulterioară a liniilor de comparație Presupunând corectitudinea celui din urmă, ce avem despre primul? Două dintre Pozițiile profesorului Young ale liniilor coronare, așa cum s-a spus, par să fie departe prea mult din elementul ± pentru a le face suficient de precise a lui Pierce observarea aurorale nu precizează cum au fost poziționate liniile La fel de toate se termină cu un cifr, apare în mod firesc suspiciunea că măsurătorile nu s-au extins dincolo de primele trei locuri ale cifrelor, și, în caz afirmativ, nu ar putea fi utilizat pentru o comparație precisă Liniile aurorale, de asemenea, sunt în general destul de largi și nebuloase și nu sunt ușor de comparat cu altele mai ascuțite CAPITOLUL IX CAUZE PRESUPUSE ALE AUROREI [Notă laterală: Cauze presupuse ale Aurorei Vapori sulfurosi Magnetic efluvii ] La început, Aurora a fost descrisă ca fiind vapori sulfuroși care provin din pământul; iar Musschenbroek a subliniat că anumite amestecuri chimice a emis un vapor fosforescent, asemănător în unele privințe cu Aurora Dr Halley a propus inițial o teorie similară, dar în cele din urmă a concluzionat că Aurora ar putea fi ocazionată de circulația efluviile magnetice ale pământului de la un pol la altul [Notă laterală: Lumină zodiacală ] M de Mairan, în , într-un tratat, a atribuit Aurora impulsului a luminii zodiacale asupra atmosferei pământului [Notă: Particule luminoase ale atmosferei noastre ] Euler a luptat împotriva acestei teorii și a atribuit Aurora luminoasei particule ale atmosferei noastre conduse dincolo de limitele sale de lumina soare, iar uneori urcând la înălțimea de câteva mii de mile [Notă laterală: Fluidul electric in vacuo seamănă cu Aurora ] Domnul Hawksbee a arătat foarte devreme că fluidul electric presupune, in vacuo sau în atmosferă foarte rarefiată, un aspect asemănător cu Aurora Domnul Canton a creat o imitație a Aurorei prin intermediul electricitate transmisă prin vidul Torricellian într-un pahar lung tub și a arătat că un astfel de tub va continua să fie puternic sclipiri de lumină timp de de ore și mai mult, fără excitare proaspătă [Notă laterală: Experimentați cu mașina electrică și receptorul epuizat ] În „Edinburgh Encyclopædia”, data din , este menționat un experiment în care o mașină electrică și o pompă de aer sunt dispuse astfel încât puternice scânteile trec de la mașină la receptorul pompei de aer [Notă secundară: teoria doctorului Franklin ] Pe măsură ce epuizarea continuă, electricitatea se forțează prin receptor într-un flux vizibil, la început de culoare violet intens; "dar ca epuizarea avansează se schimbă în albastru, iar în cele din urmă într-o intensă alb, cu care întregul receptor se umple complet ” [Aceasta se va observa că acest experiment seamănă foarte mult cu Prof Balonul epuizat al lui Ångström la care sa făcut referire mai târziu în tratarea spectrului a Aurorei ] Dr Franklin a dat o formă diferită teoriei electrice a Aurorei, presupunând că electricitatea care este vizată de fenomen trece în regiunile polare din imensele cantităţi de vapori ridicat în atmosfera dintre tropice (Exper și Observ , p ) [Notă secundară: teoria domnului Kirwan ] Domnul Kirwan (Irish Trans ) a presupus că lumina Aurorei Borealis și Australis a fost ocazionată de arderea substanțelor inflamabile aer aprins de electricitate [Notă laterală: Mons a lui Monge ] Mons Monge a propus teoria conform căreia Auroræ erau doar nori iluminate de lumina soarelui care cădea asupra lor după numeroase reflexii de la alți nori plasați la distanțe diferite în ceruri (Leçons de Physique par Prejoulz, , p ) [Notă laterală: Mons Libes' ] Mons Libes a propus o teorie că fluidul electric trece prin un amestec de azot și oxigen, a produs acid azotic, acid azotat sau gaz azotos și că aceste substanțe, asupra cărora acționează razele solare, ar prezenta acei vapori roșii și volatili care formează Aurora Borealis (Traité de Physique, sau Dictionnaire de Physique, par Libes; Jurnalul lui Rozier, iunie , februarie și vol xxxviii p ) [Notă: a domnului Dalton ] Domnul Dalton considera Aurora un fenomen magnetic ale cărui raze erau guvernat de magnetismul pământului El a observat că lumina arcurile au fost întotdeauna perpendiculare pe meridianul magnetic (al lui Dalton Observații și eseuri meteorologice, , p , ) [Notă alăturată: a abatelui Bertholon ] Abatele Bertholon a atribuit Aurora Boreale unui fosforico-electric lumina (Encyc Method art Auroræ) [Notă laterală: Dr Thompson a concluzionat că arcadele sunt o înșelăciune optică ] Dr Thompson (Annals of Philosophy, vol iv p ), din the observațiile domnului Cavendish și ale domnului Dalton, au concluzionat că nu a existat îndoială că aspectul arcuit al Aurorei era doar o optică înșelăciune și că, în realitate, a constat dintr-un număr mare de drepte cilindri paraleli între ei și cu acul de scufundare la locul respectiv unde au fost văzuţi [Notă laterală: Aurorae artificiale produse în tuburi epuizate ] Cu mulți dintre noi (cel puțin așa a fost în cazul meu) prima noastră vizionare Auroræ au fost artificiale, concepute de electricieni și având locul lor la Politehnica Regală din Regent Street sau în unele sala de curs stiintifice Efectele în aceste cazuri sunt produse în tuburi aproape epuizat cu ajutorul unei pompe de aer și apoi iluminat de unii formă de curent electric sau galvanic [Notă laterală: Tuburi descrise ] Într-un caz, tubul este de obicei de forma prezentată pe placa X fig , sprijinit pe o bază cu un electrod bilă din alamă la capătul inferior, și un fir ascutit la partea superioara Într-un alt caz tubul este de formă prezentat pe aceeași placă, fig După epuizare este închis definitiv, curentul care trece prin el prin intermediul electrozilor din sârmă de platină introdus în fiecare capăt al tubului Prima formă de tub este de obicei excitat de o mașină cu plăci de frecare; al doilea printr-un curent galvanic dintr-o baterie Grove sau bicromata, care, cu ajutorul unui Ruhmkorff bobină, și-a schimbat caracterul de la cantitate la intensitate În fiecare de exemplu, la conectarea cu sursa de alimentare a curentului electric, se produce un efect foarte asemănător [Notă secundară: Efecte descrise ] Fluxuri strălucitoare de lumină de culoare trandafir trec printre electrozi, uneori ca o singură bandă cețoasă luminoasă, alteori în vibrații divizate stropi sau șuvoaie și, uneori, într-o coloană fulgioasă de strie Toate acestea, înainte ca spectroscopul să-și ia parte la investigație, noi s-au mulțumit să accepte ca o explicație foarte corectă și probabilă a Aurora însoțită de o reprezentare mimică a fenomenului Aceste apariții pot fi, desigur, produse după bunul plac în tuburi având electrozi; dar este, în plus, posibil să le produci, deși cu efect mai puțin, în anumite alte forme de tub care nu au un astfel de direct comunicarea cu mașina electrică externă Un singur electrod poate fi conectat la bobina sau la mașina electrică Aspectul este apoi o vagă reprezentare a ceea ce se întâmplă atunci când curentul trece în întregime (dar vezi experimentele cu un singur fir detaliat în partea a III-a) [Notă laterală: Tub fără electrozi ] În cazul unui tub epuizat care nu are electrozi, firele din bobina poate fi făcută într-o mică spirală și plasată la fiecare capăt al tub, iar curenții induși din interior se vor arăta în clipuri și fluxuri de lumină, care variază în culoare și nuanță în funcție de gazos sau alte conținuturi ale tubului [Notă laterală: Tub excitat de frecare ] În unele cazuri formele obișnuite de mașină galvanică sau electrică pt se poate renunța la alimentarea cu curent electric Un lung tub drept epuizat și închis la fiecare capăt și fără electrozi, Planşa X fig , fiind ușor încălzit și apoi excitat prin frecare cu mâna uscată sau o bucată de flanel, batistă de mătase sau altele asemenea, este în curând umplut cu cele mai strălucitoare sclipiri de lumină care se joacă în interior și, odată încărcat complet, necesită puțin mai departe excitare pentru a menține efectul [Notă laterală: tubul cu mercur al lui Geissler ] Geissler a introdus o formă de tub în care electricitatea sub forma sa de fulgerări și strălucire de lumină este produsă de frecarea mercurului The tubul exterior este puternic și conține în el un tub mai mic de uraniu sticlă cu bile suflate peste el (Plansa X fig ) Tuburile sunt epuizate si se introduce o cantitate mica de mercur care are acces la ambele suprafețele tubului interior, precum și la suprafața interioară a exteriorului tub După ce tubul este inversat capăt pentru capăt sau agitat, mercurul rulează în sus sau în jos pe tub și provoacă o afișare foarte considerabilă a lumină albicioasă De asemenea, se face referire la tuburile descrise anterior și spectrele lor descris, în secțiunea „Despre comparația dintre un tub și altul Spectre cu Aurora” (Partea a II-a) Aura sau peria de la mașina electrică a fost considerată ca asemănătoare cu Aurora, în timp ce șuieratul și trosnitul care o însoțeau a trebuit să coroboreze rapoartele de zgomote similare având au fost auzite în timpul unei afișări aurorale [Notă laterală: instrumentul lui Prof Lemström pentru a demonstra natura Aurorae ] Prof Lemström, de la Universitatea din Helsingfors, a conceput un instrument cu scopul de a demonstra că Auroræ sunt produse de curenții electrici care trec prin atmosferă O ilustrare a acest instrument (pentru care sunt îndatorat Editorului 'Nature') este introdus (fig ) Instrumentul a fost expus la recenta colecție de împrumut științific la South Kensington și o descriere completă a acesteia, împreună cu un eseu de Prof Lemström, „Despre teoria luminii polare”, va fi găsit în a treia ediție a Catalogului Oficial, p nr Aparatul are scopul de a arăta că un curent electric care trece de la un izolat corpul nu produce lumină în aer la presiune normală; dar pe măsură ce se ridică la aerul rarefiat din tuburile Geissler un fenomen foarte asemănător cu cel real Se produce Lumina Polară [Ilustrație: Fig ] A este o mașină electrică, polul negativ fiind conectat cu a sferă de cupru și pozitivul cu pământul s s´ este din ebonită precum și RR d , astfel încât B este destul de izolat ca pământul este în spațiu B este înconjurat de atmosferă aaaa a´ a´ sunt o serie de tuburi Geissler cu capete de cupru deasupra și dedesubt Toate capetele superioare sunt legate cu un fir care merge la pământ; în consecinţă un curent circulă în direcţia săgeţilor prin aer, iar tuburile Geissler devin luminoase atunci când mașina electrică este pus în funcțiune Tuburile Geissler reprezintă partea superioară a atmosferei care devine luminoasă atunci când se observă Aurora Boreale în nord emisferă Fenomenele produse de aparatul Lemström sunt considerată în concordanţă cu teoria susţinută de observatorii suedezi că curenții electrici care emană de pe pământ și pătrund în regiunile superioare produc Auroræ în ambele emisfere Experimentul diferă din aparatul domnului de la Rive, care și-a pus curentul in vacuo , și nu a arătat proprietatea aerului atmosferic obișnuit, de a permite trece neobservat, la presiunea de milimetri, un flux de electricitate care luminează o atmosferă rarefiată [Notă: aparatul lui M de la Rive descris ] Aparatul lui De la Rive a fost și el expus în același timp, și va fi găsit descris la p din Catalog, Nr O mare sferă de lemnul reprezenta pământul, iar cilindrii de fier cele două extremități ale axa magnetică terestră Acestea au pătruns în două globuri pline cu aer rarefiat, simulând regiunile superioare ale atmosferei polare The descărcare electrică întoarsă în jurul unui punct situat în prelungirea de axa, într-o direcție diferită la fiecare poli, când cei doi cilindri au fost încărcate cu ajutorul unui electromagnet de potcoavă, în conformitate cu observatii asupra rotatiei razelor Aurora [Notă laterală: magnetul lui De la Rive într-un ou electric ] De la Rive a pus un electro-magnet într-un ou electric De îndată ce magnetul a pus în acțiune descărcarea care umpluse înainte oul a fost concentrat într-o bandă definită de lumină, care s-a rotit constant în jurul magnetului [Notă laterală: experimentul lui Gassiot cu de celule Grove și epuizate receptor între polii magnetului ] Gassiot descrie un experiment cu marea sa baterie Grove de celule, în care un receptor epuizat a fost plasat între polii electromagnet mare al Instituţiei Regale „În prezent, excitarea magnetului cu o baterie de celule, straturi strălucitoare au fost extrase din polul pozitiv și au trecut de-a lungul sub sau suprafața superioară a receptorului în funcție de direcția curentului „La realizarea circuitului magnetului și ruperea imediată a acestuia straturi luminoase s-au repezit de la polul pozitiv și apoi s-au retras, nor urmând norul cu o mișcare deliberată și părând ca și cum ar fi înghițit sus de electrodul pozitiv ” Domnul Marsh a considerat că acest lucru este foarte plictisitor asemănare considerabilă cu conduita arcadelor aurorale, care aproape invariabil derivă încet spre sud [Notă laterală: domnul Marsh a considerat Aurora o descărcare electrică între polii magnetici ai pământului ] A considerat probabil ca Aurora să fie în esență un electric descărcare între polii magnetici ai pământului, lăsând imediatul vecinătatea polului nord magnetic sub formă de nori de electrificat materie, care plutea spre sud, fluxuri strălucitoare de electricitate brusc trăgând înainte în curbe magnetice corespunzătoare punctelor din din care au provenit și apoi aplecându-se spre sud și în jos până când au atins punctele corespunzătoare din emisfera magnetică sudică, şi formând căi prin care curenţii electrici treceau la lor destinaţie; și, mai departe, că magnetismul pământului a provocat acestea curenții și materia electrificată care compun arcul să se învârtească în jurul lui polul magnetic al pământului, dându-le mișcarea observată dinspre est spre vest sau de la vest la est [Notă laterală: observația lui Varley despre o descărcare luminoasă in vacuo Scânteie înconjurat de o aură care ar putea fi separată ] Varley a arătat că atunci când se aduce o descărcare luminoasă într-un tub vid în câmpul unui magnet puternic, curbele magnetice sunt iluminat dincolo de electrozii între care se ia descărcarea loc, precum și în calea curentului și, de asemenea, credea că aceasta iluminarea a fost cauzată de particulele de materie în mișcare, deoarece a deviat a farfurie echilibrată de talc pe care a fost cauzată să încalce Are, de asemenea S-a demonstrat că în descărcări electrice în aer la presiune obișnuită, în timp ce scânteia însăși nu a fost afectată de magnet, a fost înconjurată de un nor luminos sau o aură care a fost împinsă în curba magnetică și care ar putea fi de asemenea separată de scânteie prin suflarea asupra ei Cele mai multe dintre rezultatele și experimentele interesante de mai sus vor fi găsite repetate și verificate în partea a III-a Prof Teoria lui Lemström [Notă: teoria prof Lemström ] Prof Lemström crede că magnetismul terestru joacă doar a parte comparativ secundară în fenomenele Luminii Polare, aceasta parte constând în esenţă într-o acţiune directă asupra razelor Că experimentele domnului de la Rive nu oferă toate dovada că razele de lumină sunt într-adevăr unite sub această influență [Notă laterală: Caracterul luminii polare ] Că Lumina Polară considerată ca o descărcare electrică dă urmatoarele rezultate:- ( ) Un curent electric care rezultă din descărcarea în sine, care ia așezați încet ( ) Raze de lumină constând dintr-un număr infinit de scântei, fiecare scânteie dând naștere la doi curenți de inducție care merg în direcții opuse ( ) Un curent galvanic care merge într-un sens opus celui al descărcare și având originea în forța electromotoare descoperită de M Edlund în scânteia electrică Că acești curenți necesită o închidere circuit; dar acest lucru nu este necesar în cazul Aurorei, deoarece pământul şi aerul rarefiat din regiunile superioare sunt rezervoare imense de electricitate producând același efect ca și când circuitul ar fi închis Acea umiditatea permanentă în aer, un bun conductor de electricitate, este cauza unei descărcări lente și continue asumând forma unei aurore, în loc să producă brusc fulgere ca în regiunile ecuatoriale şi medii latitudini [Notă laterală: Lumina polară din cauza descărcărilor electrice numai ] El rezumă că descărcările electrice care au loc în Polar regiunile dintre electricitatea pozitivă a atmosferei și cel electricitatea negativă a pământului sunt cauza esențială și unică al formării Luminii Polare, lumină a cărei existență este independent de magnetismul terestru, care contribuie doar la a da la Lumina polară o anumită direcție și, în unele cazuri, să-i dea mișcare Acest lucru susține prof Lemström contrar celor care cred că văd în magnetismul terestru, sau mai degrabă în curenții de inducție, ce este capabil să dezvolte originea Luminii Polare Teoriile lui MM Becquerel și De la Rive [Notă: Teorii ale lui MM Becquerel și De la Rive ] Teoria lui M Becquerel este că petele solare sunt cavități prin care hidrogenul iar alte substanțe scapă din protosfera soarelui Că hidrogenul ia cu ea electricitate pozitivă care se răspândește în spațiul planetar, chiar și până la atmosfera pământului și pământul însuși, mereu în scădere în intensitate din cauza puterii conductoare proaste a straturilor succesive a aerului și a scoarței terestre Atunci ar fi doar negativ, așa cum fiind mai puţin pozitivă decât aerul Difuzia energiei electrice prin Spațiul planetar ar fi limitat de difuzia materiei, deoarece aceasta nu se poate răspândi în vid Acea materie gazoasă se extinde mai departe decât limitele atribuite de obicei atmosferei terestre, este dovedit de observarea Auroræ la înălțimi de și de kilometri, unde unii materie gazoasă trebuie să existe M de la Rive este de acord cu M Becquerel cu privire la originea electrică a Aurorei, dar consideră că pământul este încărcat cu electricitate negativă și este sursa atmosferei pozitive electricitate, atmosfera devenind încărcată prin creșterea vaporilor de apă în mările tropicale Acțiunea soarelui pe care o consideră indirectă, variind cu starea suprafeței soarelui, așa cum arată coincidențele în perioadele Aurora și petele solare M Experimentele electrice ale lui Planté [Notă laterală: experimentele lui M Planté Efecte produse asemănătoare Auroræ ] M Planté a efectuat câteva experimente cu o serie foarte considerabilă a bateriilor secundare Prin introducerea electrodului pozitiv după negative într-un vas cu apă sărată, efecte luminoase și alte au fost observate care au fost considerate a avea o mare asemănare cu cele ale Aurorae M Planté susține teoria că vidul imperfect al căptușelii regiunile, acționând ca un mare conductor, joacă rolul negativului electrod în experimentele sale, în timp ce electricitatea pozitivă curge spre spaţiile planetare, şi nu spre pământ, prin cețuri și nori de gheață care plutesc deasupra Polorilor [Notă secundară: experimentele lui M Planté care produc o coroană, un arc sau a linie sinuoasă ] Într-un articol din „Natura”, din martie , se oferă o altă relatare a experimentelor lui M Planté, sub conducerea „Polar Auroræ;” si e a afirmat că, în aceste experimente, curentul electric, în prezență de vapori de apă, a dat o serie de rezultate cu totul analoge cu diferitele faze ale Aurorelor Polare Dacă electrodul pozitiv al baterie secundară a fost adusă în contact cu părțile laterale ale unui vas de apă sărată, s-a observat, în funcție de distanța de la film (electrod?) din lichid, fie o coroană formată din luminoase particule dispuse în cerc în jurul electrodului (fig , p ), an arc mărginit cu o margine de raze strălucitoare (fig ), sau o linie sinuoasă care s-a pliat rapid şi s-a repliat pe sine (fig ) Acest ondulatoriu mișcarea, în special, a format o analogie completă cu ceea ce fusese comparat în Auroræ cu ondulaţiile unui şarpe sau cu cele ale draperie agitată de vânt Foşnetul care însoţeşte experimentul a fost analog cu cel despre care se spune că însoțește Auroræ și a fost cauzată de descărcarea electrică luminoasă care pătrunde în umiditate Ca și în Auroræ, perturbațiile magnetice au fost produse prin aducerea unui ac lângă circuit, abaterea crescând odată cu dezvoltarea arc Auroræ au fost produse de electricitate pozitivă, electrodul negativ producând nimic asemănător Ilustrațiile acestor aurore în miniatură sunt date în „Natura” și reprodus la p Nu se menționează nicio observație spectroscopică [Notă secundară: opiniile domnului Holden ] Într-o comunicare către Asociația Științifică Metropolitană („Observator”, martie , p ), domnul AP Holden, după susținând teoria unei legături între creșterea și scăderea coroana solară și petele solare, adoptă ipoteza domnului F Pratt „că Aurora este pur și simplu un nor cirrus ușor filmat, depus mai întâi la bază a unui vast corp superior de vapori foarte rarefiați și iluminat de electricitate liberă scăpând în condensare prin foarte rarefiate mediu deasupra, spre nord sau sud Aurora ar fi, conform această teorie, își are originea într-o vastă furtună electrică, rezultată din o condensare violentă de vapori care provoacă un flux de electricitate din polul pentru a restabili echilibrul ” Aurora ar fi astfel, la domnul Holden opinia, „depinde de fenomene de furtună cu caracter intens; si frecvența Auroræ la maximul petelor solare ar indica conexiunea din urmă cu vremea ” [Ilustrație: Fig Corona Fig Arcul și razele Fig Linia sinuoasă ] PARTEA II SPECTRUUL AUROREI CAPITOLUL X SPECTROSCOP ADAPTAT PENTRU AURORA [Notă laterală: trebuie să aibă o dispersie moderată, cu un mod gata de măsurare poziții de linie ] Orice formă de spectroscop de dispersie moderată va fi suficientă pentru observații ale spectrului Aurorei; dar, din motive de comoditate, un spectroscop manual sau cu vedere directă este de preferat, și este de dorit, de asemenea, să existe un mod rapid și gata de măsurare a poziţia liniilor cât durează Aurora [Notă: instrumentul domnului Browning descris ] Domnul John Browning mi-a aranjat o formă de instrument pe care o am găsit foarte convenabil pentru observarea manuală a liniilor Aurora și de asemenea, atunci când este fixat pe un suport, pentru investigații tubulare și chimice A reprezentarea acestui instrument este dată pe Planșa X fig O alamă tubul poartă o prismă mare compusă ( ) cu vedere directă (prezentată întuneric în desen) Se face un aranjament astfel încât o a doua prismă să poată fi după bunul plac a alunecat în tub (prezentat în schiță în desen) Cu o singură prismă iar o fantă fină liniile D sunt larg separate, iar câmpul vizual se extinde dintr-o privire de la aproape C la aproape de G Când a doua prismă este introdusă și utilizată în combinație, linia de nichel poate fi văzută între două linii D, iar instrumentul poate fi folosit pentru lucrări solare O fotografie din spectrul solar, luate cu o singură prismă, arată un număr mare a liniilor solare întunecate și multe dintre cele luminoase, atribuite de Prof Draper la oxigen și azot [Ilustrație: Planșa X ] [Notă laterală: descris micrometrul cu diafragmă Mod de utilizare a micrometrului ] Colimatorul și telescopul de observare au, respectiv, inci lungime și poartă lentile acromatice cu deschidere de un inch Telescopul traversează câmpul astfel încât extremitățile spectrului să fie observat Dispersia instrumentului a fost constatată printr-un set de observatii ale liniilor solare principale si ale unor linii metalice, realizate cu un micrometru filar excelent Pentru observațiile aurorale, dr Vogel a descris un instrument (vezi Anexa E) în care obișnuit Firele din pânză de păianjen sunt înlocuite cu un vârf de ac, ca fiind ușor de văzut pe un spectru slab Se pot folosi și fire iluminate; dar am fost condus în cele din urmă să folosească, de preferință, un micrometru cu diafragmă pe care spectrul în sine luminează, ca fiind adaptat pentru rapid, dar echitabil exacte, observatii A fost făcută în felul acesta: — O carte a fost primul toate pregătite (Plansa X fig ), iar în cadrul unui cerc descris pe aceasta, a fost desenată o scară de spații albe moderat largi, cu diviziuni negre între, scurt și lung, astfel încât să se citească cu ușurință cu ochii Jumătatea superioară a cercului a fost apoi umplut în întregime cu negru; iar de pe card pe măsură ce a fost astfel pregătită a fost realizată o fotografie negativă redusă În acest spațiile și jumătatea inferioară a cercului erau opace, iar jumătatea superioară a cercul și liniile dintre spații erau transparente (Plansa X smochin ) Această fotografie avea aproximativ dimensiunea unui șiling (fig , același Farfurie) A fost montat cu grijă în balsam de Canada, cu un pahar subțire capac și apoi plasat în centrul focalizării ocularului În uz, spectrul este adus pe cântar astfel încât jumătatea superioară să fie deasupra cântarului fără nicio întrerupere; în timp ce jumătatea inferioară luminează scala și face vizibile diviziunile, arătând liniile spectrului căzând fie peste ele, fie în spațiile dintre Scara fotografiată a fost apoi mărită la o dimensiune considerabilă și tipărită pe margine slabă hârtie; iar extinderea a fost aranjată astfel încât să cuprindă cinci dintre linii slabe rigle între fiecare diviziune a scalei Fiecare dintre acestea leșină liniile la rândul lor reprezentau o anumită porțiune a spectrului citită cu micrometrul filar; astfel încât cântarul așa cum este construit cu micrometru filar si cu micrometrul fotografiat corespunza pt toate părțile spectrului incluse în câmpul ocularului [Notă laterală: Avantajul metodei ] Una dintre maririle fotografiate fiind asezata pe masa de sub spectroscop, liniile observate au fost marcate cu ușurință și acuratețe pe ea; și întrucât fotografia era o copie exactă a cântarului, orice dorință de exactitate în divizii nu era de nici un moment Un mare avantaj al acestei metode a fost că toate liniile văzute ar putea să fie înregistrate odată și cu toate în vedere și fără riscul de a schimbare ușoară a instrumentului, care se întâmplă frecvent când liniile sunt citeste seriatim Am găsit acest plan cel mai eficient pentru înregistrarea rapidă și corectă a un spectru slab și evanescent și a dat rezultate apropiate în comparație cu spectre măsurate cu micrometru traversant Înregistrările, de asemenea, au recunoscut de examinare ulterioară pe timp liber [Notă laterală: Dispunerea plăcilor cu două fante ] Domnul Browning mi-a construit ulterior o placă cu două fante (în ultimul timp în Scientific Loan Collection de la South Kensington) pentru aceeași instrument (Plansa X fig ) Jumătatea inferioară a plăcii este fixată The jumătatea superioară o traversează pe cea inferioară cu ajutorul unui șurub micrometric Fanta se lărgeşte sau se închide după plăcere prin slăbirea micilor şuruburi prin care plăcile falcilor sunt atașate Pe jumătatea inferioară fixă este gravată o scară a plăcii pentru o măsurare aproximativă, în timp ce împărțirea micrometru-șurub-cap îl completează În timpul utilizării, o jumătate a spectrului alunecă de-a lungul celeilalte, și un luminos linia din spectrul superior este selectată ca index Distantele dintre liniile din jumătatea inferioară a spectrului sunt citite prin intermediul linie strălucitoare deasupra Această formă de micrometru a fost sugerată de domnul Procter (în „Natura”) cu mulți ani în urmă, ca un substitut pentru o mai complicată aparat de Zöllner Alte instrumente pe un principiu similar au fost introdus recent, dar pentru scopuri Aurora prefer o scară fixă [Notă laterală: spectrul fotografiat sugerat ] În „Photographed Spectre” am subliniat că probabil vom face nu obțin niciun spectru al Aurorei de care să te bazezi absolut pentru comparație cu alte spectre până reușim una fotografiată Din experimente făcute cu o prismă specială a formei Rutherfurd, construit pentru mine de domnul Browning (cu care multe spectre de gaze au fost deja fotografiat), nu văd niciun motiv, ar trebui să fie neobișnuit de luminos Aurora ne favorizează cu o vizită, de ce spectrul său poate să nu fie înregistrat într-un formă permanentă și cu linii suficient de bine marcate pentru a fi comparate cu alte spectre Plăcile cu uscare rapidă ar fi deosebit de utile pentru astfel de un scop, iar unele Auroræ, dacă ar lipsi de strălucire, ar fi fără îndoială compensa prin perioada lor de rezistență [Notă: spectroscopul cu jumătate de prismă al domnului Hilger ] Domnul Adam Hilger mi-a făcut și una dintre „jumătățile prisme” ale sale spectroscoape, în care se obține o dispersie considerabilă cu dar foarte pierderi mici de lumină Acest instrument are un micrometru simplu și rapid aranjament, cu o linie strălucitoare ca indice Am (din lipsa Aurorae) nu am avut ocazia să-l încerc, dar nu mă îndoiesc că este bine adaptat un astfel de scop Spectrul Aurorei descris [Notă laterală: linii sau benzi și spectru continuu ] Spectrul Aurorei constă dintr-un set de linii sau benzi pe a pământ întunecat la fiecare extremitate a spectrului, dar cu mai mult sau mai puțin de spectru continuu slab spre centru Gama extremă a spectrul, așa cum sa observat până în prezent, este de la „ a ” (între C și D) în roșu la „ h ” (hidrogen) în violet [Notă laterală: liniile nouă la număr ] Liniile au fost clasificate și aranjate de Lemström și alții ca nouă la număr, dar cred că nu au fost văzute vreodată mai mult de șapte simultan Autorul articolului „Aurora Polaris”, din „Enciclopaedia Britannica,' clasifică rândurile ca nouă și oferă un tabel cu următoarele rezultate (la acestea am adăugat replicile Herr Vogel, pentru scopul identificării și comparării): [Notă laterală: Tabel de la Encyc Brit ] + + -+ + + -+ |Nu de| Numărul de | Media |Probabil|Vogel's| |linie |observaţii | WL | eroare |linii | + + -+ + + -+ | | | | ± · | | | | | | ± · | | | | | | ± | | | | | | ± · | | | | | | ± · | | | | | | ± | | | | | | ± · | | | | | | ± · | | | | | | ± · | | + + -+ + + -+ Erorile probabile sunt mari și se pune întrebarea dacă este ceva dobândit prin străduindu-se astfel să medieze liniile [Notă laterală: linia lui Ångström Linia lui Zöllner în roșu Alte linii ale spectru ] Linia principală și cea mai strălucitoare, în galben-verde, este în general numit „al lui Ångström” și măsurarea lui (probabil prima) a acesteia poziția la adoptată Aceasta a fost în iarna anilor - și a văzut în plus, prin lărgirea fantei, urme a trei benzi foarte slabe situat în apropiere de F Zöllner este creditat cu prima observație a linia în roșu Aceste două linii sunt în general descrise ca cu caracteristici similare, și în aproximativ aceleași poziții respective, prin toți observatorii și nu s-a remarcat niciodată să se răspândească în benzi The alte linii din spectru sunt dificil de poziționat, din cauza numărului mare observații discordante ale acestora Ele par de asemenea variabile ca intensitate cât și în număr (uneori chiar în aceeași Aurora), și nu sunt rar observat ca locurile lor sunt asigurate de benzi [Notă laterală: Observații ale celei de-a doua expediții germane austro-ungară ] Spectroscopul a fost folosit în a doua expediție germană, dar numai în o linie cea mai strălucitoare văzută—Dr Börgen afirmând că nu a văzut niciodată o urmă de liniile slabe în albastru și roșu, care au fost observate atât de distinct cu același spectroscop la octombrie , după întoarcerea expediție Locotenentul Weyprecht a folosit un mic spectroscop în timpul Expediția Austro-Ungară și a văzut doar binecunoscutul galben-verde linia [Notă: expediția suedeză, Observațiile lui Lemström ] În Expediția suedeză, , Lemström menționează că în Spectrul Aurora sunt nouă linii (nu spune că le-a văzut simultan), pe care îl consideră de acord cu linii aparținând celui gaze-aer De asemenea, crede că Aurora ar putea fi referită la trei distincte tipuri, în funcție de caracterul scurgerii [Notă laterală: Spectrul sau Aurora văzut la Tronsa ] La Tronsa a fost văzută o Aurora la octombrie , care a început în nord și a devenit foarte strălucitor Spectroscopul a arătat: O linie galbenă la · O linie foarte clară în albastru la · Două linii de lățime ale părului, cu strie foarte pronunțate (orizontale?) pe partea galbenului, unul la și celălalt la [Presupun că striaele erau cu adevărat verticale, și că explicația menită să transmită că aceste linii s-au umbrit spre galben Din o comparație a cifrelor trebuie să fi fost în roșu și sunt singura instanță înregistrată a două linii aurorale în acea regiune Sunt numite ulterior „raze umbrite ” — JRC] [Notă laterală: MM Observațiile lui Wijkander și Parent ] M Auguste Wijkander și locotenent Părinte, al expediției suedeze în - , sub profesorul Nordenskiöld, a folosit un spectroscop cu vedere directă, cu o mişcare micrometrică-şurub a prismelor, citirea fiind apoi redusă la lungimi de undă după valorile liniei lui Ångström Următorul tabel oferă rezultatele, cu liniile Dr Vogel adăugate pentru de dragul comparației: + + + - + -+ + | |Observații, Wijkander | Observații, părinte | | | | | -+ -+ + -+ -+ -| Media de| | |Linii | | | Probabil | | |Probabil | ambii |Vogel | | |Număr |WL | eroare |Număr |WL | eroare | | | + + -+ -+ + -+ -+ - + -+ + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( ) | | | ± | | | | | | | ( ) | | | ± | | | ± | | | | ( ) | | | ± | | | ± | | | | | | | | | | | | | | ( ) | | | ± | | | | | | | ( ) | | | | | | | | | | ( ) | | | ± | | | ± | | | | ( ) | | | | | | | | | | ( ) | | | ± | | | ± | | | + + -+ -+ + -+ -+ - + -+ + Cea mai strălucitoare linie din toate Auroræ, , nu a fost inclusă în mod intenționat mesele Linia roșie nu a fost văzută Nr și au fost văzute o singură dată, și nu în aceeași Aurora [Notă laterală: Spectrul Aurorei din octombrie ] Aurora din octombrie a venit într-un moment în care spectroscoapele unui au fost introduse forme de viziune directă și o serie de observații au fost comunicate la acel moment către „Natura” [Notă secundară: observațiile lui TF Observația lui WB Gibbs a lui Elger observare ] Un corespondent, TF, scriind din Torquay, a văzut, cu o viziune directă spectroscop, o linie roșie puternică lângă C, o linie puternică galben pal lângă D, unul mai palid lângă F și unul încă mai palid dincolo, cu leșin spectru continuu de la aproximativ D până dincolo de F Linia C a fost foarte remarcabilă și cea mai strălucitoare dintre toate A fost intermediar în poziţia şi culoarea liniilor roşii ale spectrelor de litiu şi calciu În mod evident, au fost două spectre suprapuse, în timp ce porțiunile roșii ale Aurora arăta cele patru linii cu un spectru continuu slab porțiunile verzui au arătat doar o linie lângă D pe un teren slab WB Gibbs a văzut, la Londra, doar două linii strălucitoare, una de un gri verzui cam la mijlocul spectrului, iar celălalt o linie roșie foarte asemănătoare C (hidrogen) Thomas G Elger, la Bedford, în zilele de și , a văzut: — ( ) o bandă roșie largă și bine definită lângă C; ( ) o bandă albă strălucitoare lângă D (la fel ca WL al lui Ångström), pe vizibil în fiecare parte a cerului; ( ) o linie slabă și destul de nebuloasă, aproximativ estimată a fi aproape de F; ( ) o linie foarte slabă cam la jumătatea distanței dintre și Banda roșie lipsea din spectrul razelor albe ale Aurorei, dar celelalte linii au fost vazuti [Notă laterală: observația lui JR Capron ] Cu un mic spectroscop Browning cu viziune directă pe , am găsit fără spectru continuu, ci două linii luminoase, una în verde (cum ar fi cea din nebuloase, dar mai intensă și pâlpâitoare considerabil), celălalt în roșu (ca linia de litiu, dar mai degrabă mai întunecat: Placă V fig ) Acesta din urmă a fost bine văzut doar când afișajul era la el înălţime; ar putea fi, totuși, ușor urmărită oriunde nuanța de trandafir se întinse Aurora Linia în verde a fost bine văzută în toate părțile cerul, dar era deosebit de strălucitor în zonele Aurorale de lumină albă [Notă laterală: observația domnului Browning Alvan Clarke's, iunie, observații ] Domnul Browning a văzut și linia roșie, dar a găsit comparația dificilă Pe în seara zilei de octombrie, domnul Alvan Clarke, iunie, la Boston, a folosit un spectroscop chimic de forma obișnuită, cu o prismă și a scară fotografiată iluminată cu o lampă S-au văzut patru linii aurorale în punctele scalei sale numerotate , , și Acestea au fost reduse la lungimi de undă de către profesorul Pickering, cu următoarele rezultate: + -+ -+ + -+ -+ + |Linie | Lectură | Val- |Presumat| Comentarii |Probabil| | |la scara |lungimi | linia | | eroare | | -+ -+ + -+ -+ | | | | | |Common Aurora-line | - | | | | | | Linia Corona | + | | | | | | F, hidrogen | - | | | | | | G, hidrogen | + | + -+ -+ + -+ -+ + [ este evident greșit și probabil a fost o greșeală pentru ] [Notă secundară: observațiile lui GF Barker ] George F Barker, observând la New Haven (SUA), a văzut, pe noiembrie, o Aurora purpurie și albă, pe care a examinat-o cu o singură prismă de sticlă spectroscop, de Duboscq, din Paris Pozițiile liniei au fost obținute de o scară milimetrică iluminată În Aurora albă erau patru linii ( cea roșie fiind absentă); în roşu Aurora cinci Lungimile de undă ale Liniile Aurora au fost terminate după cum urmează: ( ) Între C și D, (Zöllner ) ( ) ” D și E, (Angström ) ( ) ” E și b , (Winlock ) ( ) ” b și F, ( ) ” F și G, (a lui Alvan Clarke, jun , ) [Notă laterală: Spectrul Aurorei din februarie Prof Piazzi Smyth observații ] Liniile Aurora ale domnului Procter vor fi observate în legătură cu spectrul oxigenului; și replicile lordului Lindsay, cu o scală de comparație desen, sunt descrise separat în continuare în acest capitol Aurora din februarie , a avut mulţi observatori; dintre care unii au comunicat la momentul notelor spectroscopice Profesorul Piazzi Smyth cu atenție descrie afișajul așa cum este văzut în Edinburgh și a văzut „verdele lui Ångström Aurora-line perpetuu peste acetilena de citron[ ] la WL , iar linia roșie Aurora între litiu a și sodiu a , dar mai aproape de din urmă, să spunem la WL ” De asemenea, linii verzui și albăstrui extrem de slabe a apărut la WL , și aproape [Notă laterală: observațiile Rev TW Webb ] Rev TW Webb, cu o fantă foarte fină, a văzut linia verde Auroral chiar și în lumina reflectată de hârtie albă Cu o fantă mai largă a văzut a bandă purpurie în zonele mai strălucitoare ale acelei nuanțe și dincolo de o măsură de lumină verzuie sau albăstruie, pe care o bănuia a fi compusă din contiguă benzi [Notă laterală: observațiile lui RJ Friswell ] RJ Friswell, care vine pe Canal la , cu un Hoffman's spectroscop cu viziune directă (telescopul de observare eliminat), a văzut linie verde, o linie purpurie lângă C și urme slabe de structură în albastru și violet [Notă laterală: Observațiile reverendului SJ Perry ] Rev SJ Perry a observat la Stonyhurst patru rânduri și, la examinare unul dintre streamers curbate, a găsit linia roșie și mai puternic marcată decât verdele S-a observat că o furtună magnetică se află la înălțimea sa de la la ora din aceeași zi [Notă secundară: observațiile lui JR Capron ] Cu un spectroscop cu viziune directă Browning cu prisme am văzut linia verde în toate părțile Aurorei, însoțite de o mișcare pâlpâitoare ciudată Nu am văzut celelalte rânduri [Notă laterală: Catalogul său de linii până la noiembrie ] Într-o scrisoare către „Natura”, din noiembrie , am catalogat rândurile observate până la acea dată după cum urmează: O linie în roșu între C și DWL, Ångström, O linie (cea principală a Aurorei) în galben-verde, între D și EWL, Ångström, O linie în verde, lângă E (linia corona?) WL, Alvan Clarke, iunie, și Backhouse, O linie slabă în verde, la sau lângă b WL, Barker, O linie slabă sau o bandă în verde, între b și FWL, Barker, (cromosferic?) O linie în verde-albastru, la sau lângă FWL, Alvan Clarke, iunie, O linie în indigo, la sau lângă GWL, Alvan Clarke, iunie, Spectrul continuu de la aproximativ D până la dincolo de F [Notă laterală: observațiile Dr HC Vogel asupra liniilor aurorale Spectru descris ] Dr HC Vogel, fost al Observatorului Bothkamp, lângă Kiel, iar de la Observatorul Astrofizic, Potsdam, a făcut mai multe observații ale liniilor aurorale, octombrie Pe lângă strălucirea linia dintre D și E, a găsit alte câteva linii mai slabe întinzându-se spre capătul albastru al spectrului pe un teren slab luminat februarie , , el a observat același set de linii și o medie de șase citirile au dat ca WL al liniei Ångström februarie a dat ca citire a Dr Vogel și ca lectura Dr Lohse aprilie a dat și aprilie Aurora din aprilie a fost extrem de genial, astfel încât s-au luat măsurători micrometrice ale liniilor The spectrul a constat dintr-o linie în roșu, cinci în verde și a linie largă sau bandă oarecum indistinctă în albastru Liniile sunt astfel descris:- [Notă laterală: Tabel de linii ] Tabelul liniilor Dr Vogel Aurora, aprilie + -+ + + |WL |Probabil| Remarci | | | eroare | | + -+ + + | | | Dună foarte strălucitoare } | | | | } | | | |Cea mai luminoasă linie a spectrului, } | | | | a devenit vizibil mai slab la } Pe un slab | | | | aspectul liniei roșii } aprins | | | | } sol | | | |Linie extrem de slabă; } | | | | observație nesigură } | | | | } | | | |Moderat luminos } | | | | | | | |Această linie era foarte strălucitoare când linia roșie | | | | a aparut in acelasi timp; altfel egal | | | | în strălucire cu cea precedentă | | | | | | | |Linie foarte luminoasă | | | | | | }| |{Bandă largă de lumină, oarecum mai puțin strălucitoare | | }| |{ la mijloc; foarte slab în acele părți ale | | }| |{ Aurora în care a apărut linia roșie | + -+ + + O traducere a lucrării interesante a Dr Vogel va fi găsită tipărită în extenso în Anexa E și desenele lui litografiate ale spectrului în porțiunile verzi și roșii ale Aurorei respectiv de pe Planșa VI smochine și Observațiile din aprilie ale dr Vogel sunt probabil, până la timpul prezent, cea mai exactă dintre oricare Aurora, și am prin urmare în majoritatea cazurilor le-au folosit pentru comparație [Notă laterală: catalogul de linii al domnului Backhouse ] Domnule Backhouse, într-o scrisoare către „Nature”, comentând catalogul meu de linii, a dat următoarele drept ultime determinări din ale sale observatii:- Nr Lungime de undă ” ” ” ” ” ( trebuie să fie o greșeală pentru și pentru —JRC) Dl Backhouse nu a mai văzut nicio linie la A găsit continuul spectrul să ajungă de la nr până la nr , fiind cel mai luminos de la puțin dincolo de nr până la nr Această parte a spectrului nu i-a dat atât de mult ideea unui adevărat „spectru continuu” ca a unei serii de benzi luminoase prea aproape pentru a fi distins [Notă laterală: catalogul complet ulterior al liniilor aurorale ] Ulterior, într-o altă secțiune a acestui capitol, am adăugat un complet catalogul liniilor Aurorale, pregătit de mine din cele de mai sus și alte surse și observații; și îi atașez și un Plate [Plate XII ], în care sunt poziționate aceste linii și lungimile de undă și denumirile de observatori sunt date Numerele liniilor de pe Plăcuță corespund cu cele din catalog Spectrul solar și spectrul baza albastră a unei flăcări de lumânare sunt adăugate în scop de comparație [The benzile telurice din spectrul solar sunt prezentate mai distinct decât ele apar de fapt și nu pretind că dau detalii ] Pâlpâirea liniei verzi [Notă laterală: pâlpâirea liniei verzi Observația lui Herschel JR Observația lui Capron ] AS Herschel a observat acest lucru, aprilie ( ?) El spune: „Un remarcabil împrejurare legată de apariția liniei unice observate pe această ocazie a fost pâlpâirea și schimbările frecvente cu care s-a ridicat și a căzut în strălucire; aparent chiar mai rapid decât rapid valuri care călătoresc, sau pulsații de lumină, care au trecut în mod repetat peste streamers, lângă orizontul nordic, spre care se afla spectroscopul regizat ” În spectrul Aurorei din octombrie , am văzut și a notat că linia verde „pâlpâie considerabil”; iar în Aurora din februarie , am văzut din nou și am notat „pâlpâirea ciudată” remarcasem în Nu am văzut particularitatea remarcată de alţii observatori Domnul Spectrele grafice ale lui Backhouse de patru aurore [Notă laterală: spectrele grafice ale Auroræ ale domnului Backhouse ] Domnul Backhouse a fost suficient de bun pentru a-mi oferi câteva detalii despre patru aurore văzute de el la Sunderland, însoțite de desene, arătând într-un mod grafic spectrul fiecărui afișaj așa cum se vede cu a spectroscop cu o fantă destul de largă și ca desenat cu ochiul am redus cele patru desene la aceeasi scara, si in felul acesta sunt extrem de interesant pentru comparație (Plansa V fig ) Linia din stânga în fiecare spectru este linia Aurorală strălucitoare a lui Ångström și se presupune că este prelungit considerabil Înălțimea liniilor denotă intensitatea [Notă secundară: aprilie ] aprilie , a fost o Aurora strălucitoare No este o trupă slabă, pe care dl Backhouse nu a perceput înainte Nr nu a fost vizibil în ultima vreme, iar domnul Backhouse a crezut că trebuie să aparțină Auroræ de alt tip din cele apărute în ultimul timp [Notă secundară: februarie ] februarie În spectrul acestei Aurora a văzut domnul Backhouse șapte rânduri, tot ce văzuse vreodată (Linia roșie, nu este afișată în diagramă, face a șaptea ) Spectrul este reprezentat așa cum se vede între și PM Backhouse văzuse o singură dată până acum numărul și a devenit destul de invizibil între și , deși celelalte linii erau la fel de strălucitoare ca înainte iar linia roşie apăruse [Notă secundară: octombrie ] octombrie Acest spectru a fost examinat, iar diagrama a fost făcută între ele și Sunt indicate doar cinci linii Se distinge în principal de cele două spectre precedente prin luminozitatea spectrului continuu pe care se află liniile , și , iar prin slăbiciunea nr [Notă secundară: octombrie ] octombrie Luat între orele și ; distins, ca și ultimul, printr-o cantitate considerabilă de spectru continuu și prin a linia slabă (nr ), nevăzută în ultimul spectru, în timp ce nr în ultima lipsește în acest spectru [Notă laterală: observațiile domnului Backhouse cu privire la frecvența comparativă a unora dintre liniile aurorale ] Domnul Backhouse, în ceea ce privește ambele ultime spectre, remarcă că liniile au fost foarte variabilă ca intensitate, iar uneori unele erau vizibile și alteori alții Au variat, de asemenea, în luminozitate relativă în diferite părți ale cerul în același timp Domnule Backhouse, într-o comunicare către „Nature”, referindu-se la o declarație a domnului Procter, că trupele Auroralului spectrul sunt rareori vizibile, cu excepția liniei strălucitoare la , spune asta a găsit întotdeauna două trupe, „fără îndoială Winlock’s și ”, pentru a fi vizibilă invariabil când Aurora era suficient de strălucitoare pentru a le arăta De treizeci și patru de Auroræ examinate de domnul Backhouse, paisprezece au arătat liniile și și alte trei cel puțin unul dintre acestea, în timp ce opt au arătat linia roșie (Ångström a văzut această linie doar o dată ) În cinci Auroræ, toate mai mult sau mai puțin roșu, văzu o bandă slabă, a cărei lungime de undă a pus-o la sau Nu a văzut niciodată linia (de asemenea, coronal lui Winlock linie), cu excepția cazului în care a fost o dată, probabil din lipsă de putere instrumentală În ceea ce privește aceste observații, pot spune că cu un Browning Spectroscopul miniatural Am văzut doar două linii (roșu și verde) marea etapă din octombrie ; si cu un instrument de deschidere mai mare linia verde abia la februarie ; in timp ce eu a văzut linia verde și alte trei spre violet cu aceeași instrument în timpul Aurorei din februarie (Vezi descrierea aceasta Aurora, antè p și desenul spectrului, placa VI smochin a ) Aurora-Spectrul lui Lord Lindsay, octombrie [Notă laterală: Aurora lui Lord Lindsay din octombrie ] Lordul Lindsay a observat o auroră minunată la Observatorul de la Dun Echt noaptea de octombrie A început în jurul orei și a atins maxim aproximativ , și a dispărut brusc în jurul orei [Notă laterală: Spectrul descris ] Un spectru obținut în nord-vest a dat cinci linii luminoase cu a Spectroscopul cu viziune directă al lui Browning - două puternice, unul mediu, două foarte slab O lumânare de seu a fost folosită pentru a obține un spectru de comparație al sodiului și hidrogen carburat Un desen al spectrului obținut este dat pe placa XI smochin Nr este o linie ascuțită bine formată vizibilă cu o fantă îngustă Nr , o linie foarte puțin mai refrangibilă decât F Latura spre D este ascuțit și bine definit, în timp ce pe de altă parte este nebulos Nr , puțin mai puțin refrangibil decât G, este o bandă largă prost definită, văzut doar cu o fantă largă Nr , o linie lângă E, lânos la margini, dar destul de ascuțit în partea centru Aceasta, spune Lordul Lindsay, ar trebui să fie la sau aproape de poziția lui linia a coroanei solare Nr , o bandă slabă, care coincide cu b , extinzându-se egal pe ambele părți din ea Liniile sunt numerotate în ordinea intensității Este discutabil, din observații cu instrumente care poartă o scală, fie că pozițiile liniilor sunt exacte; dar descrierea personajelor lor este valoros [Notă laterală: Spectru lumânare ] Ca o lumânare, spectrul de bază albastră este uneori un mod gata și la îndemână referință în observațiile aurorale (cum s-a găsit în acest caz), I au, pe Planșa XI smochin , având în vedere o reprezentare a acestuia așa cum se vede cu mine Spectroscop auroral Se adaugă spectrul de carbon corespunzător al Dr Watts pe marginea inferioară Numerele de pe marginea superioară se referă la scara mea [Ilustrație: Planșa XI ] Spectrul Aurora Australis [Notă laterală: Spectrele căpitanului Maclear ale Aurora Australis ] Căpitanul Maclear, la examinarea streamerului văzut de el februarie ( antè , p ), cu spectroscopul, a găsit trei linii proeminente în galben-verde, verde și albastru sau violet, dar nu linia roșie În Aurora din martie (p ), putea trasa patru linii, trei luminos și unul destul de slab Trebuie să fi fost extrem de strălucitori arată atât de clar în lumina lunii pline [Notă laterală: Instrumentul utilizat și modul de înregistrare a liniilor ] Spectroscopul folosit a fost o prismă unică Grubb cu colimator lung A vârful acului din ocular a marcat poziția liniilor; si a vârful acului corespunzător, purtat pe un cadru printr-o mișcare cu șurub în interior concorda cu vârful ocularului, zgâriat liniile pe o farfurie de sticla innegrita S-au luat două farfurii Pe primul au fost zgâriate liniile aurorale și liniile solare așa cum se văd în lumina lunii; pe a doua placa au fost zgâriate liniile aurorale, liniile solare de pe lună, iar liniile de carbon într-o lampă cu spirt [Notă laterală: Copii ale celor două spectre obținute Discrepanță în spectre Observații asupra spectrelor ] A doua zi dimineața, liniile solare au fost verificate în lumina soarelui mă subordonez (Placa XI fig ) copii ale celor două spectre tipărite în „Natura”, liniile aurorale fiind marcate cu A, liniile solare prin desemnarea obișnuită litere, iar carbonul prin Car La aceste spectre le-am adăugat pt comparație spectrul dr Vogel al Aurora Boreale Căpitanul Maclear nu a putut explica diferitele poziții ale liniilor aurorale în două farfurii; căci prisma, din câte ştia el, nu a fost mişcată în timpul observatiile Deoarece liniile solare sunt indicate în același loc în ambele spectre, cazul ar părea unul de schimbare reală a poziției linii aurorale în timpul observației O comparație a celor două spectre dă impresia că cea de jos este aceeași cu cea de sus, doar că dispersia este mai mare, liniile rămânând relativ pe poziție Cu toate acestea, nu se vede cum dispersia ar fi putut varia atât de mult în a instrument cu o singură prismă, iar poziția liniilor solare este negativă la o asemenea explicație Există o suspiciune că Auroræ nu sunt întotdeauna identice în poziție a unora dintre linii; dar linia în verde (considerabil din loc în spectrul inferior Australis) are întotdeauna, în limite mici, aceeasi pozitie Se va observa cu cât mai departe Australis spectrul merge în violet decât Vogel's Borealis, acesta din urmă având nr linii mult dincolo de F Linia slabă (nr ) menționată de căpitanul Maclear poate corespunde cu trupa Dr Vogel's Absența celor patru linii ale Aurorei Borealis din partea verde a spectrului Australis este deosebit; și în acest sens, cele două spectre Australis sunt de acord [Notă laterală: Comparația liniilor ] Cele mai apropiate abordări de liniile căpitanului Maclear (din spectrul superior) pe care le pot găsi sunt: Linia Linia corespunzătoare , Ångström (Linia slabă ) Trupa lui Vogel, - Nu găsesc nicio linie aproximativ corespunzătoare , Alvan Clarke Dar comparațiile nu sunt deloc apropiate Observații suplimentare ale spectrul Australis sunt foarte de dorit Prof Aurora-Spectra a lui Piazzi Smyth [Notă: spectrele chimice și aurorale ale prof Piazzi Smyth ] prof Piazzi Smyth, în volumul xiv din „Edinburgh Astronomical Observations, - , a comparat simultan spectrul Aurora cu seturile de linii strălucitoare văzute în baza albastră a flăcării — liniile de De asemenea, sunt introduse potasiu, litiu, sodiu, taliu și indiu pentru comparație Spectrele sunt desenate așa cum se vede sub dispersie mică, și se va dovedi cel mai util în cazurile în care o Aurora nu este suficient de strălucitoare să admită că liniile sunt măsurate cu micrometru, iar ochiul și spectrul de comparaţie este obligat să se recurgă [Ilustrație: Planșa XII ] Catalogul autorului al liniilor aurorale (Vezi planșa XII ) WL , Vogel Dună foarte strălucitoare; observat prima dată de Zöllner Văzut numai în roșu Auroræ; iese în evidență pe un teren întunecat, fără alte linii pe aproape Caracter de linie ascuțit și bine definit; variază în culoare de la roșu întunecat până la purpuriu strălucitor Intensitate, Herschel, la sau Conform la aceeași, poziție care coincide cu grupul de absorbție atmosferică „ a ” în spectrul solar (între C și D) Confirm această poziție conform scara mea de linii solare și un desen al coincidenței (în care, iar în planșa XII , liniile de absorbție sunt trasate prea întunecate) Planșa XIII smochin Herschel spune că această linie coincide cu o bandă roșie în interior descărcarea luminoasă negativă, dar identitatea sa este îndoielnică Izolarea lui și lipsa liniilor adiacente par să-l separe de spectrul aerului și spectre de gaze în general La apariția acestei linii, (nr ) devine vizibil mai slab Când această linie este strălucitoare, (Nr ) este strălucitor de asemenea (Vogel) Dacă ne propunem să atribuim acestei linii, precum și la , a origine fosforescentă, ar confirma puternic o astfel de teorie (în legătură cu spectrul de hidrogen fosforetat) pentru a-l găsi luminează la temperaturi scăzute Notă —Sir John Franklin spune, în „Expedițiile polare”, că este scăzut starea de temperatură este favorabilă producerii de strălucitor coruscate Rareori s-a văzut că Auroræ erau foarte agitați, sau că nuanțele prismatice erau foarte evidente, când era temperatura peste zero Linie în galben-verde Cel mai strălucitor dintre toate liniile din Aurora-spectrul WL , Ångström; , Vogel Intensitate , Herschel Pentru mine, mai mult verde pal decât galben, uneori pâlpâind și schimbarea luminozității (Herschel și Capron) Văzut în toate Auroræ de obicei ascuțit și strălucitor, dar Procter l-a înregistrat odată nebulos Este caracter în ceea ce privește lățimea, claritatea și intensitatea, dacă sunt respectate cu atenție, ar putea indica înălțimea și structura Aurorei Devine vizibil mai slab la aspectul liniei roșii (Vogel) Găsit de mine pentru a corespunde în poziție cu o bandă slabă de absorbție a atmosferei (vezi Planșa XIII fig ) Potrivit lui Ångström și Herschel, care decurge dintr-un fosforescent si lumina fluorescenta, emisa atunci cand aerul este supus actiunii de descărcare electrică Linie verde aproape de ultimul WL Un extrem de slab și de nesigur observaţie (Vogel) Văzut doar de el, cu excepția cazului în al lui Alvan Clarke (coronal?) fie la fel Linie în verde-albastru WL , moderat luminos (Vogel); , Winlock Intensitate, sau ? la , Herschel Coincide cu linia din strălucire negativă conform aceleiași Observat frecvent Linie în verde-albastru WL Această linie este foarte strălucitoare atunci când este roșu linia apare în același timp; altfel egal în strălucire cu nr (Vogel); Winlock, Nu atât de frecvent observat ca nr Barker oferă o bandă care se extinde de la la Intensitatea , de la la , Herschel, care consideră că aceasta coincide cu o linie puternică constantă în scânteie-descărcare Linie în albastru WL Linie foarte strălucitoare, Vogel; , Barker (coronal?) Intensitate sau ? la , Herschel Coincide cu linia de azotul din nebuloase conform aceluiași Barker dă o bandă extinsă de la la Linie în albastru negăsită de Vogel în Aurora, aprilie WL , Alvan Clarke; , Backhouse și Barker Intensitate, Herschel, de - , de la la ? Herschel bănuiește asta și numărul să fie văzut doar în Streamere aurorale de joasă altitudine Barker dă o trupă care se extinde de la până la , , Bandă largă de lumină, ceva mai puțin strălucitoare în mijloc; foarte slab în acele părţi ale Aurorei în care linia roşie apare (Vogel) Intensitate - (Herschel) O bandă dublă, formată din două rânduri, primul notat mai des decât al doilea în Spectrele aurorale, se acordă bine în poziție cu banda principală din spectru de strălucire negativ (la fel) Barker oferă o bandă care se extinde de la la ; Backhouse și Winlock dau o linie la , situate în același Se pare că există multă confuzie cu privire la o linie destul de strălucitoare (intensitate - , Herschel) văzut în majoritatea Auroræ (nu, totuși, de Vogel, aprilie ) și se situează undeva lângă G în spectrul solar Alvan Clarke îl plasează la , pe partea mai puțin refrangibilă a lui G; Backhouse și Barker la sau foarte aproape de G; în timp ce Lemström şi alţii poziționați-l pe partea mai refrangibilă a lui G Observații precise, pt care ar putea fi util un spectroscop cu cuarț, sunt foarte căutate Herschel face ca această linie, la , să corespundă cu o bandă puternică în violet în spectrul de strălucire negativ Herschel se referă, de asemenea, la o linie aparent suplimentară lângă hidrogen-line, sau între G și H₁ , în spectrul solar, așa cum sa menționat o dată de Lemström la Helsingfors Nu stiu nicio alta observatie a acestei linii, care trebuie să fie considerabil dincolo de cea de la sau aproape de G și ar fi probabil dificil de detectat, cu excepția instrumentelor special adaptat pentru examinarea capătului violet al spectrului Teorii în legătură cu Aurora și spectrul acesteia [Notă laterală: de la Lemström ] Lemström ( ): — Că lumina polară este cauzată de un curent electric trecând din straturile superioare rarefiate ale aerului către pământ, producând lumina-fenomene care nu apar în straturile mai dense ale aerului ( ) Că există nouă raze (linii sau benzi) în spectrul Aurora, care după toate probabilitățile sunt de acord cu liniile care aparțin gazelor aerului ( ) Că spectrul Aurora poate fi referit la trei tipuri distincte, care depind de caracterul deversarii [Notă laterală: Vogel's ] Dr Vogel: — ( ) Că Auroræ sunt descărcări electrice în aer rarefiat straturi de grosimi foarte considerabile ( ) Că spectrul Aurora este a modificarea spectrului aerian, implicând problema modificării spectrul în condiţii de temperatură şi presiune [Notă laterală: de la Ångström ] Ångström:—( ) pare să adopte ipoteza că Aurora are finalul ei provoacă în descărcări electrice în straturile superioare ale atmosferei și că acestea, fie că sunt perturbatoare sau continue, au loc uneori pe limita exterioară a atmosferei și, uneori, aproape de suprafața pământul ( ) Că Aurora are două spectre diferite ( ) Că linia verde se datorează fluorescenței sau fosforescenței și că nu este nevoie să se recurgă la variabilitatea spectrelor de gaz a Dr Vogel în funcţie de circumstanţele de presiune şi temperatură ( ) Că există un acord între liniile Aurora (cu excepția celui roșu și verde menționat anterior) și liniile sau benzile violetului lumina care provine de la polul negativ în aer uscat [Notă laterală: observația lui Zöllner cu privire la temperatura Aurorei și caracterul spectru ] Zöllner a subliniat că temperatura gazului incandescent al Aurora trebuie să fie extrem de scăzută, comparativ, și concluzionează că spectrul nu corespunde cu niciun spectru cunoscut al atmosferei gaze — doar pentru că, deși este un spectru al atmosferei noastre, este unul dintre o altă comandă și una pe care nu o putem produce artificial CAPITOLUL XI COMPARAȚIA UNOR TUB ȘI A ALTOR SPECTRE CU SPECTRUUL CELUI AURORA [Parțial dintr-un articol din „Revista filosofică” din aprilie ] [Notă laterală: Testarea teoriei Aurora a lui Ångström Baterie și spectroscop descris Spectrul lui Vogel selectat pentru comparație ] Pentru a testa teoria profesorului Ångström despre Aurora, la care se face referire în ultimul Capitol, în mod experimental, am examinat, în iarna de , unele tuburi și alte spectre, nu numai pentru pozițiile liniilor, ci și pentru asemănare generală cu un spectru Aurora Nu părea de dorit să folosească curenți puternici O bobină cu scânteie de ½ inch, lucrată de un litru bicromat-celulă, sa găsit suficient pentru a ilumina tuburile în mod constant Spectroscopul folosit a fost unul făcut special pentru mine de domnul Browning în scopuri Aurorale, și a formei de viziune directă, fiind aceeași instrument așa cum este descris antè , p , și figurat în Planșa X fig Micrometrul era cel cu diafragmă, de asemenea descris și imaginat înainte pe aceeași farfurie, fig , și Am selectat spectrul Dr Vogel pentru comparație, ea fiind, din câte știu, cea mai corect mapată, în ceea ce privește lungimea de undă, la o observație, a oricărui spectru auroral Părea un plan nesigur să încerci să obții o Aurora medie compararea diferitelor observații făcute în momente diferite de diferite observatori cu tot felul de instrumente — și dificultatea de a fi crescută de suspiciunea că spectrul în sine variază uneori în numărul şi poziţia precum şi intensitatea liniilor sale [Notă laterală: numai partea centrală a spectrului mapat ] În cele mai multe cazuri, doar partea centrală a spectrului (corespunzător la liniile centrale ale Aurorei) a fost cartografiată, linia roșie în Aurora nefiind găsit să corespundă cu nicio linie proeminentă din spectrele de gaze examinat, iar linia Aurorală de lângă G solar fiind atât de fixată la nesfârșit încât să facă comparația aproape lipsită de valoare (Vezi Planșa XIII fig ) Spectrul Dr Vogel nu cuprinde linia de lângă G; dar am adaugat aceasta (doar într-un loc aproximativ) pentru a completa setul de linii Pentru desenul spectrului Dr Vogel, cu scalele atașate, vezi Planșa XIII [Ilustrație: Planșa XIII ] Tub de hidrogen [Notă laterală: tub de hidrogen Culoarea strălucirii a variat cu intensitatea actual ] Acest tub era unul de-al lui Geissler și de calibru destul de mic Pe iluminare capetele largi au fost ușor luminate cu un gri-argintiu strălucire, având o cantitate considerabilă de stratificare Capilarul parte strălucea strălucitor cu alb-argintiu, verde strălucitor și purpuriu lumina, in functie de intensitatea curentului Cu comutatorul lucrând încet, albul trecând în verde și verde strălucitor erau principalele caracteristicile firului de lumină; la trecerea curentului mai rapid, firul capilar a devenit de un purpuriu intens, în același timp aparent crescând în diametru (un efect probabil datorat iradierii) [Notă laterală: Spectrul descris ] Spectrul a fost foarte strălucitor, constând din cele trei linii luminoase de obicei distins ca Hα, Hβ și Hγ și un număr de benzi umbrite și linii mai slabe între acestea, cu un spectru luminos continuu ca a fundalul întregului [Notă laterală: liniile α, β și γ au variat în intensitate în funcție de culoare, așa cum se vede de ochi Descrise linii sau benzi mai slabe ] S-a constatat că liniile Hα, Hβ și Hγ variază în intensitate cu curent și în conformitate cu culoarea luminii văzută de ochi — un fapt, după cum cred, nu fără a avea legătură cu problema Aurora, ale cărei nuanțe variate sunt atât de bine cunoscute Liniile mai slabe sau benzile erau în mare parte dungi de intensitate destul de egală pe tot parcursul și totul despre lățimea liniei Hβ Nu am urmărit nicio degradare marcată de fiecare parte a liniilor, deși marginile nu erau uniform atât de ascuțite ca Hα și Hβ Unele dintre linii au fost găsite coincidente în poziție cu liniile spectrului aerian [Notă secundară: puritatea liniilor subsidiare puse sub semnul întrebării ] Este o întrebare dacă aceste linii subsidiare sunt hidrogen sau sunt datorate la unele impurități ale tubului O fotografie pe care am făcut-o cu acest spectru de tuburi prezintă linii în partea spectrului dintre F şi H , unele dintre acestea care se repetă în spectrele tubului de hidrocarburi [Notă laterală: Coincidența liniilor cu spectrul Aurora ] Nicio linie principală și o singură linie subsidiară nu coincide de fapt cu spectrul Aurora, acesta din urmă fiind cel căruia dr Vogel îi atribuie o lungime de undă identică, adică Cu toate acestea, alte linii subsidiare cad oarecum lângă liniile Aurora , , și , două leșin linii care se încadrează, de asemenea, în banda până la [Notă laterală: Comparația liniilor ] Liniile (adoptând lungimile de undă ale Dr Vogel pentru liniile H) au fost, atunci când comparat, după cum urmează: { } Aurora { to } band { } Hidrogen Am remarcat că o linie ( ) descrisă de Dr Vogel drept „foarte strălucitoare” în spectrul lui H nu apare în tubul meu, deși în majoritatea celorlalte privințe spectrele noastre H sunt de acord [Notă secundară: Efectul distanței asupra spectrului ] Am crezut că acest tub oferă o bună oportunitate pentru a testa efectul de distanță pe spectru Fanta a fost făcută destul de bine La distanță de centimetri de ea linia α în albastru-verde (F solar) a fost foarte luminos Liniile marcate cu β, γ, δ, ε și ζ au supraviețuit și ele, dar au fost slabe La inchi de fantă α și γ au fost văzute singure, iar la inci α stătea singură pe un pământ întunecat Am observat și că roșul și părțile galbene ale spectrului și-au pierdut mai întâi lumina pe ființa tubului retras din fantă; iar acest lucru părea să explice dispariția β în timp ce γ a supraviețuit Pentru desenul spectrului tubului de hidrogen vezi placa XIV spectrul Problema efectului distanței asupra aspectului spectroscopic al o lumină strălucitoare, așa cum a fost testată pentru acest tub și pentru alte tuburi, pare importantă unu Poate explica aspectul general slab al liniilor în partea mai refrangibilă a spectrului auroral [Ilustrație: Planșa XIV ] Tuburi de carbon și oxigen [Notă laterală: tuburi de carbon și oxigen Tuburi descrise Tuburi de carbon iluminate sus Spectrele tuburilor de carbon descrise ] Următoarele observații pe tub au fost luate împreună, pentru că prietenul meu Domnul Henry R Procter (căruia îi sunt îndatorat pentru multe indicii profitabile și sugestii în lucrările Aurorale) a fost dispus să privească spectrele găsite în tuburile de carbon și în cele marcate cu „O” ca fiind identice, sugerând că O pur, cu descărcarea obișnuită neintensificată, dă doar a spectru continuu; și că tuburile O sunt de fapt luminate în general sus de un spectru de carbon, ca rezultat al impurităților accidentale cauze Tuburile examinate în scopul comparației au fost ca urmează:—Un tub de cărbune-gaz, un tub marcat „CA”, trei tuburi O (două dintre, Cred, marca Londra, iar al treilea de la Geissler), și un tub OH ₂ , tot de la Geissler Tuburile de carbon au fost atât strălucitor, cât și constant luminat de curent Tubul CA strălucea cu un gri-argintiu deosebit lumina verde in partea capilara, si cu o stralucire gri, considerabil stratificat, în bulbi Iluminarea tubului de cărbune-gaz era mai albă și încă mai strălucitor decât CA și cu o stratificare și mai fină în becurile Spectrele ambelor tuburi erau vizibile pentru aceleași trei bine-cunoscutele linii sau benzi luminoase principale în galben, verde și albastru (cu unul mai slab în violet), toate umbrindu-se spre violet și în ambele cazuri cu benzi sau linii mai slabe intermediare Aceste ultime benzi sau liniile au coincis doar parțial atunci când cele două tuburi au fost comparate Spectrele în ambele cazuri au fost bogate și strălucitoare, cu o anumită cantitate de spectru continuu între linii; iar cele trei benzi principale sau liniile au arătat bine și distinct culorile locului lor respective [Notă laterală: Tuburi testate pentru distanță ] Tuburi testate pentru distanță —În cazul tubului CA, la inci din fantă au dispărut spectrul continuu și liniile mai slabe, în timp ce cele patru linii principale încă străluceau, aceea în ființa verde cel mai puternic La de inci, aceleași linii erau încă vizibile, totuși oarecum slab În cazul tubului de cărbune-gaz, la de inci, întregul spectru era destul de strălucitoare, cele patru linii principale fiind foarte luminoase și uniforme păstrându-și culorile distinctive Linia H, lângă linie sau bandă în albastru, a fost, de asemenea, văzut clar [Notă laterală: O tuburi s-au luminat ] Tuburile O, când au fost tratate cu același curent ca și tuburile de carbon, au fost s-a dovedit a fi toate trei identice în caracteristicile generale Descărcarea a luminat slab și oarecum intermitent fiecare dintre tuburi Gri în bulbi și un alb slab, dar hotărât roz, în capilar o parte erau culorile deschise distinctive; în timp ce nimic nu putea fi mai mult marcată decât diferenţa de strălucire dintre acestea şi cele precedente tuburi de carbon [Notă laterală: tuburile OH ₂ s-au luminat Spectrele tuburilor O descrise ] OH ₂ a prezentat aproape același caracter; dar scurgerea ocazional a variat de la o culoare alb-roz până la o culoare galbenă, oarecum ca cea pe care artiștii o numesc maro-roz și amintind unuia de „aurii raze” în anumite Auroræ Aceste spectre O prezentate, în comun cu tuburi de carbon, trei linii sau benzi luminoase principale în galben, verde, și albastru, cu unul mai slab în violet, toate umbrindu-se spre violeta Trupele au arătat însă foarte puțină urmă de local culoare, iar întregul spectru avea un aspect slab și spălat, foarte diferit de spectrele de carbon (Cu siguranță, printr-un mic management, ulterior a reușit să obțină același aspect pentru spectrul CA; dar a fost doar prin îndepărtarea tubului la o anumită distanță de fantă și astfel privând spectrul de foarte mult din strălucirea sa ) Linia hidrogenului (solar F) a fost luminos, mai mult decât oricare dintre liniile O Intensitatea celor trei linii principale mi s-a părut să ruleze în următoarea ordine: - Galben Verde Albastru Cărbune-gaz β α γ Oxigen γ α β Între liniile γ și α din tubul Geissler O am găsit o lumină destul de strălucitoare linie, la care voi avea ocazia să mă refer în continuare La inci distanță de fantă, spectrul O a pierdut aproape tot lumina ei; linia H și cele trei linii γ, α și β, singure slab rămânând, α fiind cu siguranță cea mai strălucitoare La de inci nu există spectru la totul era de văzut [Notă laterală: Comparația spectrelor tuburilor de cărbune-gaz și O ] Am comparat cu atenție împreună cele trei linii principale ale celor două spectre de cărbune-gaz și O prin: În primul rând, micrometrul fotografiat anterior descris; , o prismă de comparație pe placa cu fantă; În al treilea rând, o bucată de folie de alamă foarte fină tăiată ca indicator și fixată în focalizarea unui ocular pozitiv Liniile sau benzile din ambele tuburi s-au dovedit a fi ușor nebuloase spre capătul mai puțin refrangibil (unde au fost măsurate), iar O tubul nu a fost luminos sub o putere moderat de mare (ocular pozitiv) Sub rezerva acestor observații, cele trei linii principale din ambele tuburi au fost s-a găsit că corespunde poziției în limitele instrumentului meu The Cu toate acestea, sunt obligat să spun, spectrele nu seamănă [Notă: Spectrul O al Dr Vogel a fost redus și comparat ] Nedumerit de aceste observații, mi-a trecut apoi prin cap să reduc Dr Spectrul lui Vogel de O, dat în memoriile sale, la aceeași scară cu al meu proprii Am făcut acest lucru independent și apoi am comparat rezultatul cu al meu spectrul așa cum este reprezentat Din comparație, consider că dacă tuburile mele O, una și toate, arătau un spectru de carbon, tubul savantului Doctor trebuie au fost supuse unei infirmități similare, deoarece tuburile au fost de acord în principal Caracteristici Există, totuși, un punct asupra căruia vreau să atrag atenția, care este acesta, atât de comun atât pentru spectrul meu Geissler, cât și pentru doctorul I a găsit linia destul de luminoasă menționată anterior între γ și α Această linie Nu am găsit niciun echivalent pentru niciunul dintre tuburile de carbon Pentru spectre de cărbune-gaz și tuburi de oxigen, vezi Planșa XIV spectrele , și [Notă laterală: Spectrele tubului și ale flăcării ale carbonului nu corespund ] În compararea spectrelor, trebuie amintit că tubul- și spectrele de flacără ale carbonului nu corespund Compara, de exemplu, cu spectrul de cărbune-gaz sau CO ₂ în tub și liniile sau benzile binecunoscute în baza albastră a unei flăcări de lumânare Marginea mai ascuțită a galbenului linia sau banda tuburilor de carbon va fi găsită la jumătatea distanței cele două linii sau benzi galbene strălucitoare de lumânare Primul dintre foarte frumos grup de linii sau benzi în verde în flacăra lumânării cade considerabil în spatele muchiei mai ascuțite a liniei sau benzii verzi în tub, în timp ce a treia bandă strălucitoare în tub, singura din trei, corespunde cu o bandă foarte slabă în flacăra lumânării O linie sau bandă în violet în spectrul tubului nu găsește echivalent în spectru-lumânare Pentru compararea spectrelor tubului de carbon și a flăcării ( liniile principale ale tubului fiind prezentate singure), vezi Planșa XVI spectre & [Notă laterală: Măsurătorile Prof Piazzi Smyth ale componentelor banda de citron într-o flacără de cărbune-gaz ] Notă —Prof Piazzi Smyth a fost suficient de bun, la cererea mea, să se măsoară componentele benzii de citron din spectrul carbo-hidrogenului (aproape de linia Aurora a lui Ångström), așa cum se vede într-o flacără de cărbune și gaz cu aer comun Spectroscopul folosit a avut prisme care dă ° de dispersie între A și H, iar telescopul de observare a mărit de ori Următorul este a tabelul rezultatelor comunicat mie de profesor:— Citirea de Intensitate Micrometru Linie de referință, litiu β , ” sodiu, α · ” ” α · Banda Citron Carbo-hidrogen Linia , foarte clară · , ” · , ” · , slab dar clar · , leşin · , slab și tulbure · , îndoielnic? · Linie de referință, taliu α · [Notă laterală: comparație dintre liniile O ale Dr Vogel și ale Dr Watts linii de carbon ] Din „Indexul Spectrelor” al Dr Watts am extras cele trei principale benzi sau linii din tub de carbon; și se compară cu tubul de oxigen al Dr Vogel ca mai jos:- Galben Verde Albastru Dr Vogel's oxigen-linii Benzile sau liniile cu tub de carbon Dr Watts Acum aceste diferențe de lungime de undă sunt atât de mici încât ridică a prezumţia posibilităţii ca spectrele să fie identice Pe pe de altă parte, presupunând că spectrele nu sunt identice, arată comparația pe cealaltă cale, adică că diferențele sunt atât de mici încât să scape detectarea în instrumente de dispersie moderată Cu propriul meu instrument Am găsit spectrul O prea slab pentru a crește puterea de dispersie avantaj Având în vedere caracterul extrem de diferit al celor doi descărcări, identitatea tuturor tuburilor O și prezența liniei găsit între γ și α în spectrul O, cred că cele două spectre sunt independent, deși recunosc că există loc de îndoială [Notă laterală: spectre O și CO₂ fotografiate ] Notă —De la această examinare am fotografiat ambele părți ale spectrului alăturat (vezi „Spectre fotografiate”, planșa XXXI, text, pp , ) Imaginile includ, desigur, doar părțile albastre și violete ale spectrul; dar sunt foarte diferite ca aspect și arată că, cel puțin fotografic, în această parte a spectrului există o lipsa totală de identitate Investigațiile ulterioare însă de către Schuster și alții (detaliați mai târziu în acest capitol), merg să stabilească că liniile principale arătate în tuburile mele și Dr Vogel s-au datorat (probabil hidrocarbură) impuritate Excepția este linia comună unică la mine și la tuburile Dr Vogel, dar absente din spectrul cărbune-gaz Această linie se dovedește a fi oxigen Comparați spectrele tubului de oxigen (Placa XIV spectrele și ) cu spectrul tubului de oxigen al lui Schuster (Placa XVIII fig ) Linia în cauză se găsește identică în cele trei tuburi că tubul OH₂ dă liniile principale ale spectrelor O și H combinate pe un spectru continuu slab Tub Geissler Mercur (Placa X fig ) și Barometru Mercurial vid [Notă laterală: Tuburi cu mercur și barometru examinate Tub de mercur descris Barometru-tub ] Apoi am examinat două tuburi cu vid cu un caracter complet diferit The unul era un tub de la Geissler din sticlă robustă, lung de vreo cincisprezece inci, fără electrozi și un inch în diametru În acest tub a fost o secundă din sticlă de uraniu, cu becuri suflate în ea În contact cu ambele tuburi a cantitatea de mercur fluid s-a desprins (Plansa X fig ) La scuturarea asta tub cu mâna sclipiri strălucitoare de lumină albastru-albă, ca vara fulger, a izbucnit Acestea erau perceptibile (deși slab) chiar și în lumina zilei Firele terminale fine ale bobinei fiind înfășurate în jurul fiecăruia capătul acestui tub, când curentul a trecut, a indus un alb strălucitor deversare, cu o cantitate considerabilă de stratificare, a fost văzută în tub Celălalt tub era cel al unui sifon-barometru mercurial Aceasta fiinta plasat într-un suport, un fir terminal a fost plasat în mercur din picior scurt al sifonului, în timp ce celălalt terminal a fost făcut puțin bobină şi aşezată pe extremitatea superioară închisă a tubului-barometru Pe trecând curentul, întregul spațiu scurt de deasupra mercurului a fost umplut cu o lumină cenușiu-albă, nestratificată, dar care arată o strălucire vizibilă inel chiar deasupra nivelului de mercur [Notă laterală: Spectrul ambelor tuburi descris ] Ambele tuburi, când au fost examinate cu spectroscopul, au arătat patru lumini benzi destul de uniforme (cea centrală fiind cea mai strălucitoare), pe care eu atribuite spectrelor de carbon (vezi Planșa XIV spectre și ) Tubul Geissler a fost probabil umplut proiectat cu gaz de cărbune În în cazul barometrului-tub, spectrul trebuie presupus a fi rezultatul a unor impurități de carbon În niciun caz nu au putut fi detectate linii de mercur S-a făcut un efort pentru a examina lumina tubului de mercur Geissler ca excitat doar de mișcare, dar spectrul nu a putut fi păstrat în câmp; cele patru linii s-au văzut totuși fulgerând pe măsură ce lumina trecea înainte de fantă [Ilustrație: Planșa XV ] Tuburi de aer [Notă laterală: tub de aer iluminat ] Primul tub pe care l-am examinat a fost un tub obișnuit Geissler încărcat aer rarefiat Becurile, la trecerea descarcarii, au fost umplute cu binecunoscută lumină cu nuanțe de trandafir ca și pâraiele Aurora Aceasta în partea capilară a fost condensată într-un fir mai strălucitor și mai alb, în timp ce firul de platină al polului negativ a fost înconjurat de caracteristica sa strălucire mov sau violet [Notă laterală: Spectrul descris ] Spectrul, chiar și cu un curent slab, era destul de luminos și consta în principal din liniile și benzile de azot, cu liniile Hα, Hβ și Hγ, și unele dintre liniile intermediare ale tubului H Linia dublă α a fost, fără îndoială, cea mai strălucitoare din spectru când luate în partea capilară a tubului După aceasta a urmat β și apoi y(H), și ε Eram, totuși, nesigur în ceea ce privește luminozitatea relativă din ultimii trei și și-au marcat intensitățile cu ezitare am testat ele de mai multe ori în mod independent, cu rezultate diferite, și suspectate ele de variabilitate cu curentul Restul liniilor au fost aproape de aceeași intensitate (Pentru desen al spectrului tubului de aer în partea capilară vezi placa XV spectrul ) Violet [negativ] Stâlp, același tub [Notă laterală: pol violet (negativ): spectrul descris ] Apoi mi-am îndreptat atenția către strălucirea violetă sau a polului negativ; si aici a avut loc o schimbare remarcabilă în spectru, nu numai în poziție a benzilor sau liniilor principale, dar în intensitatea lor relativă (vezi Planșa XV spectrul ) Linia dublă α din partea capilară a fost înlocuită în strălucirea violetă printr-o bandă umbrită de a doua intensitate β, a cărei margine ascuțită era extins spre roșu și format (cu excepția unor indicii slabe) limita spectrului în acea direcție Linia oarecum slabă următorul α din tubul capilar și-a avut reprezentantul slab în violet pol; dar următoarele două linii (capilare) erau reprezentate de luminoase banda γ în polul violet situată într-o poziție între ele Următorul γ în polul violet a venit trei linii slabe, reprezentând β, γ și δ în spectrul capilar; și apoi banda luminoasă α, care era cea mai strălucitoare a grupului de pol violet și a reprezentat o bandă de intensitate medie în spectrul capilar După aceasta a fost o bandă slabă lângă α, reprezentând două destul de strălucitoare în spectrul capilar, aceasta din urmă fiind succedat de alte trupe la violet α, β și γ în polul violet au fost examinate cu atenție pentru luminozitatea relativă și au fost, cred, marcat corect Pol roșu [pozitiv] [Notă laterală: pol roșu (pozitiv): spectrul descris ] Stâlpul roșu [pozitiv] a fost apoi examinat, dar nu a prezentat nicio particularitate Caracteristici A apărut ca o reprezentare mai slabă a capilarului spectrul aerian, cu câteva linii sau benzi absente și (după cum se va vedea după) a fost, de asemenea, o reprezentare corectă a unui spectru de aer difuz (vezi Planșa XV spectrul ) Examinat pentru intensitate comparativă, la de inci de fantă, întregul spectrul capilar al aerului sa arătat slab Liniile marcate din centrul spectrul și-a păstrat în general proeminența; dar după α am judecat ε următorul în luminozitate La examinarea polului violet la inci de fanta, întregul spectru era slab și benzile α și β erau singure văzut distinct Tub Aurora (aer) (Planca XV spectrul ) [Notă: Aurora-tub: descărcare descrisă Spectrul descris ] Lângă tubul de aer Geissler am examinat un tub „aurora”, aproximativ inci lungime și ¼ inch în diametru, cu terminale de platină și de aceeași diametru în întregime (Placuța X fig ) Descărcarea era de un roșu-roșu culoarea și fluxul lung pâlpâitor de la un pol la altul, cu siguranță amintea mult din punct de vedere optic de un streamer auroral Spectroscopic examinat, descărcarea a prezentat un spectru de aer cu benzi slab similar cu cea a polului pozitiv (vezi Planșa XV spectrul ); dar ruda intensitatea liniilor a fost oarecum modificată, în timp ce o linie foarte strălucitoare în verde (văzut și în tubul descris în continuare) era caracteristic a spectrului și, în acest sens, l-a deosebit de obișnuit spectrul aerului Tub fosforescent [Notă laterală: Tub fosforescent descris Descărcarea descrisă Spectru descris ] În urma acestui ultim tub, am examinat unul achiziționat ca „fosforescent” Era destul de scurt ( ½ inci), de calibru egal și cam de dimensiunea becul unui tub Geissler A fost umplut cu o pulbere albă (probabil unul dintre compușii Becquerel) La trecerea curentului între electrozi, a apărut un flux strălucitor de culoarea trandafirii; și oriunde asta era în contact cu pulberea, tubul strălucea cu un verde strălucitor ușoară La oprirea curentului, tubul a continuat să strălucească, dar cu o strălucire verde mai slabă, care dădea doar un spectru continuu Când examinat în plină strălucire, spectrul tubului a fost, de asemenea, în principal continuu și de o nuanță verde; dar pe ea erau linii strălucitoare în albastru și porțiuni violete ale spectrului, în timp ce în roșu, galben și verde a s-a observat un spectru de aer slab, dar distinct; si cu aceasta s-a gasit si aceeași linie strălucitoare în verde care distingea tubul „aurora” [Vor fi găsite și cinci din șase linii în albastru și violet în tubul de oxigen al lui Schuster, pol violet (Placa XVIII fig ) The spectrul aerului a apărut probabil din impurități ] [Ilustrație: Planșa XVI ] Scânteie în aer [Notă laterală: scânteie în aer: spectrul descris ] Apoi am luat o scânteie de ½ inch în aer între bornele de platină (vezi Placa XV spectrul ) Principalele linii din acest spectru au fost linia α (de departe cel mai strălucitor), corespunzător lui γ în polul violet; urmatorul a fost β, o linie în galben, care nu apare în spectrul tubului, și apoi alte linii de mai puțină intensitate În tuburile „aurore” și „fosforescente” s-a găsit, după cum am menționat anterior, o linie în verde proeminentă pentru ea luminozitatea și, într-adevăr, în tubul „aurora” singurul care a supraviețuit când a fost îndepărtat de fantă Această linie a apărut și în spectru de scântei, dar există doar o luminozitate medie L-am examinat atent pentru pozitionarea in tuburile respective; iar la compararea lor prin mijlocul unui indicator în ocular, a găsit-o coincidență cu creasta sau centrul benzii late de culoare verde strălucitor, în formă de pană, care este atât de vizibilă în spectrul tubului de aer Cred că acest centru asemănător muchiei are de fapt o linie care coincide cu linia la care mă refer; dar dacă da, intensitatea sa o depășește puțin pe cea a benzii în sine Scânteie peste apă [Notă laterală: scânteie deasupra apei: spectrul descris ] Pentru a completa setul de experimente cu aer, am examinat aceeași scânteie luată de la suprafața unui mic menisc de apă, așezat într-o ceașcă de sticlă deasupra firul inferior de platină În acest caz, spectrul aerului era clar, dar nu strălucitor, văzut la capătul violet al spectrului - roșu, galben, verde, iar albastru fiind umplute cu un spectru continuu, prin care unele dintre liniile aeriene au arătat slab (vezi Planşa XV spectrul ) Flacără cu hidrogen fosforat [Notă laterală: flacără cu hidrogen fosforat ] Acesta a fost obținut dintr-o sticlă de hidrogen prevăzută cu tuburi de sticlă, două sau bucăți de trei minute de fosfor fiind plasate împreună cu zincul Flacara era de culoare galben strălucitor, cu un con de lumină verde viu centru [Notă laterală: Spectrul descris ] S-a descoperit că spectrul constă în principal din trei benzi luminoase în galben, verde și, respectiv, verde-albastru (vezi Placa XVI spectrul ) [Notă laterală: Mons Remarcile lui Lecoq de Boisbaudran asupra spectrului crescând în strălucire când flacăra este răcită ] Banda centrală era foarte izbitoare în culoarea ei verde-smarald, în timp ce toate benzile au fost remarcabile ca fiind foarte largi proporțional cu fantă (care, totuși, nu era în regulă) Banda galbenă avea o strălucire bogată de culoare Spectrul meu a fost cartografiat la temperatura obișnuită și am găsit benzile suficient de strălucitoare; dar Mons Lecoq de Boisbaudran, în a lui „Spectres Lumineux” (text, p ), a descris modul în care strălucirea dintre aceste benzi este crescută atunci când flacăra este răcită artificial ( refroidie ) Ideea de a răci flacăra i s-a datorat lui M Salet, care a efectuat-o fie printr-un jet de apă sau printr-o suflare de aer Benzile mai puțin refrangibile par cele mai susceptibile de a crește strălucire Mons Boisbaudran face şi remarca importantă că ruda intensitățile benzilor sunt în acest caz modificate, adăugând: — „La plus importante de ces modifications consist en un renforcement très-considérable de la bande rouge δ · (WL ) qui devient vive de presque invisible qu'elle était en l'absence du refroidissement artificial de la flame ” Detaliile complete ale modificărilor sunt date de dl de Boisbaudran Raportarea acestor observații în legătură cu variabila caracterul liniei roșii din spectrul Aurora mi se pare în cel mai înalt grad demn de remarcat Iron-Spectrum [Notă secundară: Spectrul de fier ] O comparație a acestui spectru sa sugerat, parțial din partea suspectului relațiile dintre Aurora și corona solară și parțial din a luarea în considerare a opiniilor exprimate de M Gronemann și alții în favoarea a Aurorei având originea în căderea unui meteoric incandescent pudra [Notă laterală: Cum obținut Spectrul descris Mons a lui Lecoq de Boisbaudran spectre date de asemenea ] Spectrul a fost obținut dintr-o scânteie preluată dintr-o soluție de perclorură de fier într-o ceașcă mică de sticlă și era remarcabilă pentru ea luminozitate în și în jurul regiunii verzi Liniile variau considerabil în intensitate, iar cu o fantă fină, principalele erau ascuțite, distincte și clare Un grup de trei linii (α) s-a remarcat cu îndrăzneală în verde ca cel mai marcat, iar lângă acestea un grup de încă trei spre capătul violet al spectrului (vezi Planșa XVI spectrul ) De pe partea spectrelor mele fosforetate de hidrogen și fier am plasat liniile principale ale lui Mons Aceleași spectre ale lui Lecoq de Boisbaudran (redus la scara mea), și cu cifre de lungimi de undă pentru comparație cu Aurora-spectrul (vezi Planșa XVI spectre și ) [Notă laterală: Comparație între spectrul fierului și Aurora ] O dificultate în a compara spectrul de fier cu cel al Aurorei apare din numărul mare de linii fine găsite în spectrul anterior Într-o fotografie (făcută cu aceeași prismă ca cea descrisă mai înainte) a unui mică bucată de fier meteoric topită într-un arc electric cu ajutorul Celulele Grove, aproximativ de linii sunt ușor de numărat în albastru și violet părți ale spectrului Dubla acest număr cel puțin ar fi văzut cu a spectroscop de dispersie moderată în regiunea care cuprinde întregul set de linii aurorale Spectrul lui Mercur [Notă laterală: spectrul de mercur Cum obținut ] Acest spectru este dat ca fiind util pentru comparație cu luminoase și principala linie Aurora Se obține ușor cu o bobină mică, metalul fiind folosit ca un singur electrod Liniile galbene sunt distincte și constante; dar verdele, care este foarte strălucitor, este susceptibil să pâlpâie pe măsură ce scânteia se mișcă pe suprafaţa metalului (vezi Planşa XVI spectrul ) Următorul tabel a fost întocmit cu scopul de a compara rezultatele anterioare cu spectrul Aurora [Notă secundară: Tabelul coincidențelor ] TABEL care arată poziția comparativă a liniilor Aurora cu principalul liniile din spectrele examinate C înseamnă coincidente în limitele instrumentul și scara mea, N aproape și VN foarte aproape -+ + + + + + + + {| | | | | | | | Aurora-linii{| | | | | | |la | ? {| β | α | ζ | δ | δ | γ | ε | ε -+ + + + + + + + | | | | | C , | | Banda | Hidrogen-tub| | N | | N | la fel | |cuprinde| | | | | | WL | | linii | -+ + + + + + + + | | | | | | | Banda | Cărbune-gaz | | | | N | VN | |cuprinde| tub | | | | | | | linie | -+ + + + + + + + tub de oxigen | | | | | VN | | | -+ + + + + + + + | | Banda | | | | Banda | Aer, | | include | | N | |cuprinde| capilar | | | | | | linii | -+ + + + + + + + | | | | |Trupă | | Banda | Aer, violet- | * | | | | în- | C |cuprinde| ** stâlp | | | | |include| | linie | -+ + + + + + + + Aer, pol roșu| | Vezi Aer, capilar | -+ + - + Aurora-tub} | | Vezi Aer, capilar; și notează linia strălucitoare | și fos- } | | | forescent} | | | tub } | | | -+ + + + + + + + | | | | | | | Banda | Aer, scânteie | | N | | | N | C |cuprinde| | | | | | | | linii | -+ + + + + + + + Aer, scânteie | | Spectrul continuu si slab | Banda | peste apă | | linii aeriene |cuprinde| | | | linii | -+ + + + + + + + Fosforat| | N | Leșin| Banda | | | | hidrogen | | | bandă | în- | | | | | | | |include| | | | -+ + + + + + + + Fier de călcat | | VN | N | VN | VN | | | -+ + + + + + + + * Nu există rezultate în spectrele examinate; dar vezi Planșa XIII smochin ** Poziție prea incertă pentru comparație (vezi Planșa XIII fig ) Testat prin coincidență sau prin apropierea strânsă a liniilor de cele ale Aurora, aranjam spectrele în următoarea ordine: — ( ) fier, ( ) scânteie de aer, ( ) hidrogen, ( ) tub de aer, ( ) hidrogen fosforetat, ( ) carbon și oxigen Spectrul tubului de aer ar putea fi mai înalt în scară, dacă nu este pentru el benzi largi, care fac comparația îndoielnică Posibil linii de oxigen detectarea scăpării în Aurora din caracterul slab al spectrului său Spectrele de fosfor și fier sunt deosebit de interesante în legătură cu „praful cosmic metalic şi magnetic din profesorul Nordenskiöld Regiunile polare” (vezi Phil Mag ser , vol xlviii p ) [Notă laterală: Tabel suplimentar cu spectre comparate ] Ca un addendum la cele de mai sus, pe planşa IX smochin se va găsi a Tabelul pe care l-am pregătit, în care un tip Aurora și, de asemenea, Vogel's și Aurorele lui Barker sunt comparate cu alte opt spectre, și anume: S Spectrul solar N Azot (aer): wați O Oxigen (aer): wați CH Tub vid cu hidrogen carburat: wați CI Flacără cu hidrogen carburat: wați CC Baza albastră a flăcării lumânării: Capron OP Oxigen tub vid: Procter I Fier: wați Diviziunile și liniile verticale vor ghida ochiul în comparație ale spectrelor CAPITOLUL XII CATEVA NOTE DESPRE TEORIA SPECTRULUI AURORA A PROFESORULUI ÅNGSTRÖM [Substanţa acestora a apărut în „Filozofic Magazine' pentru aprilie , în legătură cu „Comparaţia a Tubului și a altor spectre” (Capitolul XI ), dar acum sunt, din motive de comoditate, am făcut un articol separat ] [Notă secundară: propunerile profesorului Ångström ] Într-o contribuție a regretatului profesor Ångström la o soluție a problema spectrului Aurora (un rezumat a căruia a apărut în „Natura” din iulie ), profesorul se afirmă, printre altele, că are a formulat anumite propoziții în esență, după cum urmează: [Notă: Aurora are două spectre ] Că Aurora are două spectre diferite — cel care îl cuprinde pe unul linie strălucitoare numai în galben-verde, iar cealaltă rămasă mai slabă linii [Notă: acea linie strălucitoare nu coincide cu HC ₂ ] în al doilea rând Că linia strălucitoare se încadrează într-un grup de linii de hidrocarburi, dar nu coincide de fapt cu nicio linie proeminentă a unui astfel de grup și că Dr Vogel a constatat că această linie coincide cu o nu bine marcată banda din spectrul aerului trebuie privit ca un caz accidental coincidență [Notă: acea umiditate este nulă în regiunea Aurora ] în al treilea rând Acea umiditate din regiunea Aurora trebuie privită ca nil , și doar oxigenul și hidrogenul trebuie să acționeze ca conductori ai electricitate [Notă secundară: descris experimentul cu balonul lui Ångström ] Profesorul Ångström detaliază apoi examinarea unui uscat epuizat balon cu aer umplut cu o descărcare analogă cu strălucirea negativului polul unui tub de aer vid [Notă laterală: spectrul balonului în comparație cu spectrul Aurora ] Experimentul este descris după cum urmează: „Într-un balon, fundul care este acoperit cu un strat de anhidridă fosforică, firele de platină sunt introduse, iar aerul este pompat la o tensiune de doar câteva milimetri Dacă curentul inductiv al unei bobine Ruhmkorff este trimis prin balonul, întregul balon se va umple, parcă, cu o violetă lumina, care altfel provine doar de la polul negativ, și din ambii electrozi se obţine un spectru compus în principal din violet nuanţat benzi ” Comparația spectrului acestei străluciri violete cu cea a Aurora dă, conform lui Ångström, următoarele rezultate: Aurora-linii, lungimi de undă Lumină violetă, lungimi de undă Două benzi luminoase slabe, găsite de Dr Vogel la și , sunt de asemenea în comparație cu alte linii în lumina violetă și ; si Profesorul conchide apoi că se poate presupune în general că benzile slabe ale spectrului Aurora aparțin spectrului pol negativ, eventual schimbat mai mult sau mai puțin prin adăugiri din bandă sau linia aer-spectru [Notă laterală: linia strălucitoare se datorează fluorescenței sau fosforescenței ] al -lea Că singura explicație probabilă a liniei strălucitoare este că ea își datorează originea fluorescenței sau fosforescenței remarcă profesorul în acest punct, „se poate imagina cu ușurință o descărcare electrică care, deși în sine are lumină slabă, poate fi bogat în lumină ultravioletă și prin urmare, în stare să provoace o fluorescență suficient de puternică ” El observă, de asemenea, că oxigenul și unii dintre compușii săi sunt fluorescenți [Notă laterală: Nu este nevoie de teoria variabilității a Dr Vogel ] al -lea Că nu este nevoie, pentru a ține cont de spectrul de Aurora, să recurgă la „variabilitatea foarte mare a spectrelor de gaze în funcție de circumstanțele variate de presiune și temperatură” (Dr teoria lui Vogel) Profesorul Ångström nu admite o asemenea variabilitate și nu admite că modul în care un gaz poate fi adus să strălucească sau să ardă poate modifică natura spectrului [Notă: Concluziile profesorului Ångström au fost testate ] Pentru a testa unele dintre concluziile Profesorului într-un experiment În felul acesta, am examinat unele tuburi și alte spectre nu numai pentru pozițiile liniilor, dar şi pentru asemănarea generală cu un spectru Aurora Aceste experimente sunt detaliate în ultimul capitol, iar rezultatele sunt cuprinse în plăcile XIV , XV şi XVI , în care spectrele obţinute sunt reprezentate cu negru pentru alb [Notă secundară: Rezultatul examinării propunerilor profesorului ] Rezultatul examinării directorului profesorului Ångström propozițiile par să fie următoarele: Două spectre aurorale Sunt de acord cu asta, dar mă întreb dacă este posibil ca liniile mai slabe să nu cuprindă mai mult de un spectru al -lea De asemenea, sunt de acord că linia galben-verde strălucitoare cade, ca profesor Ångström descrie, chiar în spatele celei de-a doua linie în galben de hidrocarburi grup (vezi Planșa V fig ) Și găsesc, în comun cu Profesorul, că nu linie bine marcată sau proeminentă în spectrul aerului cu care se acordă al -lea Acesta poate fi împărțit convenabil în două părți, și anume: A Propunerea că „umiditatea din regiunea Aurora trebuie să fie considerat ca fiind nul ” [Notă laterală: umiditatea probabil nu este nulă în regiunea Aurora Motive pentru aceasta dat Aurora în vapori sau ceață Frecvent aproape de suprafața pământului ] Aici văd motive să difere, deoarece (ca să citez o scrisoare a domnului Procter) „densitatea vaporilor de OH ₂ este de numai față de pentru N și pentru O;” și din nou, „repulsiunea electrică sau termică poate duce praful de apă până la enorm înălțimi ” Există și, cred, circumstanțe legate de Aurora însăși, ceea ce presupune că umiditatea este nulă în Regiunile aurorale insuportabile Primul dintre acestea este faptul că albul arc, streamers și pete de lumină plutitoare, găsite în unele Auroræ, au adesea aspectul deosebit de dens și solid al norilor de vapori — a împrejurare cu care am fost frecvent lovit domnule Procter şi alții au remarcat, de asemenea, că Aurora este în general formată într-un fel de „ceață sau vapori imperfecți” Al doilea, că Auroræ, sau porțiuni din acestea, sunt frecvent aproape de suprafața pământului Exemple ale acestui lucru sunt dat în secțiunea despre Înălțimea Aurorei, în special experiențele a lui Sir W Grove şi a domnului W Ladd [Notă laterală: Coincidența liniilor aurorale cu liniile solare telurice ] Și în acest punct, rețineți particularitățile liniei roșii, care (și, după cum găsesc, și linia verde) coincid cu sau foarte aproape la, benzi telurice sau grupuri de linii din spectrul solar de obicei atribuite umezelii (Vezi Planșa XIII fig ) [Notă laterală: spectru continuu ] Cred că putem revendica și spectrul continuu din Aurora în dovadă suplimentară a vaporilor de apă (vezi Planșa XV spectrul ) Continuul spectrul Aurorei este de asemenea, după observația mea, mai local și mai dens în spectroscop decât strălucirea văzută în general între linii sau benzi în spectre de gaze [Notă laterală: spectrul de poli violet discutat Cele mai multe spectre au un general ca precum și caracter special ] B Problema spectrului de pol violet Aici fac remarca că în compararea altor spectre cu cele ale Aurorei, cred că este de asemenea mult practica de a te încrede în coincidența (mai mult sau mai puțin perfectă) a una sau poate două rânduri din multe; întrucât știm prin experiență că majoritatea spectrelor au un caracter atât de bine marcat, cât și general, precum și special că, odată văzute, sunt recunoscute după aceea cu cele mai mari ușurință și fără măsurători Se găsește o experiență și o dovadă în acest sens într-un set de „Spectre Fotografate” pe care le are compania Autotype reprodus pentru mine [Notă laterală: Coincidența a una sau două rânduri nu este suficientă pentru a stabili identitate ] Desigur, două spectre date nu pot fi considerate identice decât dacă acestea sunt liniile principale coincid; dar, pe de altă parte, coincidența a una sau două rânduri din multe, fără alte caracteristici, nu poate fi deținute în mod satisfăcător sau concludent pentru a stabili identitatea [Notă laterală: spectrele comparate ale lui Ångström ] În scrisoarea profesorului Herschel (Phil Mag ser , vol xlix p ), Reprezentarea profesorului Ångström a „spectrului strălucirii descărcare în jurul polului negativ al tuburilor aer-vide” este dat, în comparaţie cu liniile Aurora şi cele ale gazului olefiant Acest ilustrația este prezentată aici Reprezentarea lui Ångström a spectrului descărcării de strălucire în jurul lui polul negativ al tuburilor de aer-vide și compararea acestuia cu Spectrum de Aurora [Ilustrație: lungimi de undă, în sute de mii de milimetru ] Este regretabil că în această ilustrație și în cea a profesorului Herschel pe hârtie lungimile de undă ale liniilor Aurora nu sunt date în cifre, dar trebuie calculată aproximativ din scară Profesorul Herschel vorbește Desenul lui Ångström ca reprezentând un spectru normal și ca derivat din surse autentice, cum ar fi Vogel, Barker și altele; dar dincolo aceasta nu suntem siguri de originea lui În ilustrare a dificultății de a construi orice lucru ca a spectrul general tipic de Aurora Adaug un tabel cu opt spectre aurorale luat în pericol:— [Notă laterală: Tabelul Aurorei comparate ] Liniile și benzile aurorale -+ + -+ + -+ -+ - Observatori |Roșu | Galben |Verde |Albastru | Indigo | Violet -+ + + + + -+ -+ -+ + | | | | | | | |{ }| Vogel, aprilie | | | | | | | — |{ la }| — | | | | | | | |{ }| | | | | | | | | | Barker, noiembrie | | | — | — | | | | — | — | | | | | | | | | | | | |{ }| |{ | | }| Barker, octombrie | | | — |{ la }| — |{ la | la | la }| | | | |{ }| |{ | | }| A Clarke, junr , | | | | | | | | | octombrie | | | — | | — | — | | — | | | | | | | | | | Casa din spate, | | | — | — | | | — | | | | | | | | | | | Backhouse, februarie, | | | | | | | | | | * | | — | — | | | | | | | | | | | | | | HR Procter, | * | * | — | * | — | — | — | * | * | | | | | | | | | Lord Lindsay, | — | * | * | * | * | — | — | — | * -+ + + + + -+ -+ -+ + * Liniile domnului Procter și ale lui Lord Lindsay nu aveau lungimi de undă [Notă: desenul lui Ångström discutat ] Examinând diagrama lui Ångström, cu siguranță mi se pare că, la arătând desenul în sine, coincidențele nu sunt foarte exacte Toate cele trei benzi de pol violet par a fi mai puțin refrangibile decât Aurora-liniile cu care sunt comparate-cea din mijloc (la ) în mod considerabil, cel de lângă E (la aproximativ · ) în mod apreciabil, iar cel a treia (la ) puțin așa [Notă laterală: Diagrama Aurora lui Vogel și spectrul de poli violet ] Deoarece părea de dorit să se adopte un spectru Aurora specific pentru comparație și pentru a arăta o astfel de comparație la o scară ceva mai mare decât Desenul lui Ångström, am pregătit diagrama prezentată pe planșa XI smochin Cel spectrul superior este Vogel's, deja descris și figurat pe placa XIII Spectrul inferior este cel al „Aerului, pol violet”, placa XV spectrul , prezentat grafic Nu pot găsi decât o singură coincidență absolută în cele două spectre comparate în această diagramă De asemenea, cred că ar trebui să se țină cont de faptul că există o mare diferență în caracterul spectrelor comparate, fie așa cum se arată în Desenul lui Ångström sau al meu — cele mai multe benzi ale spectrului de pol violet degradându-se spre violet, în timp ce liniile sau benzile Aurorei în în niciun caz nu posedă acel caracter[ ] [Notă laterală: polul violet al Dr Vogel și liniile Aurora ] Pentru a ajuta la comparația anterioară a polului violet, adaug următoarele Tabel derivat din memoriile Dr Vogel:— Liniile de poli violet Aurora-linii WLWL ,} larg, moderat ,} dungă strălucitoare , dungă foarte strălucitoare ,} larg, moderat { , cea mai strălucitoare linie a spectrului ,} dungă strălucitoare { , linie extrem de slabă , linie foarte luminos , moderat luminos , linie slabă , moderat luminos , linie luminoasă , linie foarte luminoasă , mai slab decât ultimul , linie foarte slabă { ,} , linie foarte intensa { ,} bandă mai puțin strălucitoare în , linie foarte slabă { ,} mijlocul , moderat luminos , moderat luminos , linie destul de slabă , linie moderat luminos , linie foarte luminoasă La examinarea acestor cifre se va vedea că și sunt destul de aproape, iar acel este coincident Dincolo de acestea, este puțin pentru a identifica spectrele [Notă alăturată: Concluziile au ajuns în contradicție cu teoria polului violet ] Ca rezultat general al observațiilor mele și al unei comparații a spectrele și tabelele de mai sus, nu văd niciun motiv pentru a da la violet-pol strălucire orice loc special sau distins într-o comparație cu Aurora, și cu siguranță nu pentru că i-a atribuit aproape absolutul monopolul spectrului Este adevărat că linia γ în polul violet strălucire (Placa XV spectrul ), care, de altfel, se degradează spre roșu, este în strânsă coincidență cu una dintre liniile Aurora; Dar cum sunt luate în considerare benzile mai luminoase α și β? Acestea, așa cum am mai făcut a subliniat, singuri supraviețuiesc atunci când tubul este plasat la distanță de fanta Este adevărat că acestea sunt astfel reduse la linii umbrite în loc de benzi; dar dificultatea rămâne, că sunt vizibile pentru absenţa lor în spectrul Aurora În general, nu pot decât concluzionează că teoria profesorului Ångström eșuează În orice caz, dacă spectrul de strălucire a polului violet este să reprezinte spectrul Aurora, trebuie să fie în condiții diferite de cele prin care se obține în aer uscat tuburi vidate sau baloane la temperatură obișnuită [Notă laterală: Fosforescența sau fluorescența liniei galben-verde ] al -lea Mă simt mai în acord cu memoriile profesorului Ångström despre subiect al fosforescenței sau fluorescenței galben-verzui strălucitor Aurora-line [Notă laterală: Caracteristicile externe ale Auroræ confirmă acest lucru ] Nu observ că profesorul atinge trăsăturile exterioare ale Aurora cu privire la această întrebare octombrie — Am remarcat marea expoziție aurorală din acea seară, inclusiv „streamere de nor fosforescent alb-opac foarte diferite de cele mai comune fluxuri divergente Aurorale transparente ale ușoară " februarie — O expoziţie fină Primele semne au fost (în lumina plină de zi) „o nuanță luridă pe nori, care sugera reflectarea unui foc îndepărtat, în timp ce, împrăștiate printre acestea, mase sfâșiate și sparte de vaporii albi, având un aspect fosforescent , mi-au amintit de a apariție similară în octombrie ” (Alte cazuri ale acestui efect va fi găsit în secțiunea Aurora și fosforescență ) Day Auroræ, de asemenea, am putea presupune că cu greu ar putea fi văzute fără prezența unora strălucire fosforescentă [Notă secundară: Alte circumstanțe de confirmare Concluzie în favoarea teorie ] Având în vedere apropierea apropiată a benzii de hidrogen fosforetat de linia strălucitoare Aurora, la circumstanțele acestei benzi luminoase de reducerea temperaturii (un fenomen probabil legat de ozon), la strălucirea particulară a unei linii în verde în „Aurora” și tuburi „fosforescente” (tuburile fosforescente care conțin probabil O), și la împrejurarea observată pe care o are descărcarea electrică o post-strălucire fosforescentă sau fluorescentă (izolat, cred, de Faraday), simt că există dovezi puternice în favoarea unei astfel de origini linia principală Aurora, dacă nu și la linia roșie [Notă secundară: Invariabilitatea spectrelor de gaze pusă sub semnul întrebării ] al -lea Profesorul Ångström deschide o ușă largă pentru discuții în a lui propunerea invariabilității spectrelor de gaz și nu încerc acum pentru a urmări în detaliu această parte interesantă a subiectului de față Suficient ea să spună că dacă profesorul stabilește această propoziție în ea cel mai strict sens (cu greu pot presupune că a vrut să spună așa serios), există până acum după cum știu, niciun spectru care poate pretinde deloc comparație cu Aurora-spectrul Dând o mai mare latitudine cuvintelor profesorului, I răspunde, autorității competente, că liniile variază ca număr și strălucire cu temperatură și în lățime cu presiune Kirchhoff, de asemenea, în vorbind despre filmele de vapori ca creșterea intensității liniilor, afirmă „se poate întâmpla ca spectrul să pară a fi complet schimbat atunci când masa de vapori este modificată ” Putem, de asemenea, să adăugăm acum magnetismul ca fiind capabil efectuând o schimbare în anumite spectre, nu numai în ceea ce privește strălucirea, dar chiar și în ceea ce privește poziția liniilor (Cercetări ale lui Chautard, „Filozofic Magazine,' seria a IV-a, vol p , iar experimentele detaliate în Cap III a acestei lucrări ) CAPITOLUL XIII SPECTRUUL DE OXIGEN ÎN RELATIE CU AURORA (PROCTER ȘI SCHUSTER) [Notă laterală: spectrul de oxigen al lui Procter ] Într-o comunicare către „Nature”, domnul HR Procter a subliniat un aparenta coincidenta in pozitie a mai multor linii aurorale cu cele ale unui spectru obtinute ocazional din aer la presiune joasa cu o scurgere slabă Este, spune el, expus uneori în lumière tuburi (fosforescente?) și el a crezut că, cel puțin parțial, este spectru descris de Wüllner (Philosophical Magazine, iunie ) ca a nou spectru de oxigen [Notă secundară: Cum obținut ] O obținuse foarte viu în oxigen pur electrolizat, cu o stare slabă descărcarea de gestiune, dar unele observații nedumerite l-au făcut să se îndoiască de ea origine Planșa XI smochin oferă o reprezentare a acestui spectru, așa cum a arătat dl Procter, doar că desenul meu este în negru pentru alb [Notă laterală: spectre comparate descrise ] Spectrul superior este cel menționat mai sus, cel central cel al Aurora, cea inferioară liniile de Na și H pentru comparație Auroralul linia galben-verde, în ianuarie , a fost găsită de domnul Procter coincident cu o linie sau o bandă strălucitoare în tub (cu un spectroscop de ° prismă de bisulfură și putere de mărire aproximativ șase) Al treilea și al cincilea liniile din Aurora păreau să corespundă, de asemenea, cu liniile de tub Cât despre dl Procter spune că aceștia nu erau suficient de strălucitori pentru a fi comparați aceeași precizie ca și linia galben-verde, dar că pozițiile ar putea sa nu gresesti mult [Notă secundară: opiniile ulterioare ale domnului Procter Linia galben-verde trasată la o formă de hidrocarbură ] Domnul Procter ulterior („Edinburgh Encyclopædia,” art „Aurora”) considerat că a trasat linia tubului galben-verde până la o formă de hidrocarbură La examinarea cu instrumente de dispersie mai mare, acesta s-a constatat că, deși mai refrangibil decât prima bandă de citron acetilenă (flacără de lumânare), a fost mai puțin decât linia Aurora The banda tubulară, de asemenea, era umbrită spre violet, ceea ce nu era cazul cu linia Aurora Întrebarea dintre hidrocarbură și oxigen nu am considerat-o atunci ca a scapat de Cu tuburile de lumină, întrebarea ar putea fi deschisă, dar am făcut-o nu văd cum ar putea fi în cazul spectrului de oxigen electrolizat Dintr-o comparație a spectrelor tubului, am arătat că, deși spectrele tuburilor de carbon și oxigen s-au dovedit a fi, fotografic, în ansamblu, distincte, au, ca poziție de unele dintre liniile principale din partea centrală a spectrului, un foarte strânsă asemănare [Notă secundară: Probabilitatea ca O să joace un rol în spectrul Aurora ] Că oxigenul poate juca într-o anumită formă un rol în Aurora pare extrem de important probabil; cât de departe este detectat spectroscopic pare diferit întrebare [Notă laterală: Diferența dintre spectre de scânteie de aer și spectre de tub ] Ångström și Herschel sugerează prezența sa în Aurora în legătură cu fosforescenta sau fluorescenta Cu o descărcare de scânteie în aer la presiune obișnuită, se găsește un spectru mixt de linii luminoase de N și O; în timp ce în cazul tuburilor cu vid Geissler (reprezentând o descărcare strălucitoare într-o atmosferă mult mai rarefiată) liniile N apar mai ales să uzurpeze spectrul [Notă laterală: la care se face referire la tubul H ₂ O ] Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că un tub Geissler, în ceea ce privește temperatura cel puțin, nu reprezintă în niciun caz condițiile Aurorei; și când ne amintim de asocierea oxigenului și ozonului și a modului de intrare care acesta din urmă este afectat de căldură, poate fi acea temperatură joacă un rol important în chestiune În dovada acestei conduite a oxigen, se poate cita că, în cazul unui tub H ₂ O, liniile H ieși ascuțit și strălucitor în spectru, în timp ce ceea ce se vede din Liniile O sunt relativ slabe, cețoase și prost definite Vogel, va fi amintit, face ca din Aurora să coincidă cu o linie O [Notă secundară: fosforescență reziduală în tuburile Geissler Garland tub ] Profesorul Herschel a subliniat, iar eu am confirmat, că fosforescență reziduală în tuburile Geissler, după ce scânteia a trecut, este probabil asociat cu oxigenul De asemenea, face aluzie la faptul că atunci când unul dintre globurile unui tub „Garland” a fost încălzit, nu a mai strălucit după scânteia trecuse, se pare că din cauza distrugerii ozonului prin căldură [Unele experimente cu un tub cu această descriere vor fi găsite detaliate în partea a III-a Oxigenul nu era, cred, gazul cu care era umplut ] [Notă laterală: tuburile Dr Schuster descrise ] Ulterior examinării și comparării spectrelor O și CO₂ înainte de a detalia, dr Arthur Schuster a fost suficient de bun pentru a-mi trimite trei tuburi vid din propriul său preparat, prezentând un spectru de oxigen Unul, cu electrozi mari de alamă în formă de disc, a fost spart din păcate tranzit Dr Schuster m-a informat că arată spectrul de oxid carbonic precum şi cea a oxigenului Celelalte două tuburi aveau electrozi de aluminiu Aveau o formă asemănătoare cu tuburile Geissler obișnuite, dar erau atașate fiecăruia câte un bulb suplimentar care conține oxid uscat de mangan Iluminat de bobina mai mare, unul dintre aceste tuburi (care avea o ușoară crăpătură în becul cu mangan) s-a luminat slab; celălalt a fost corect strălucitoare, iar strălucirea avea o nuanță oarecum roșiatică Planșa XVIII smochin reprezintă ca spectru superior Aurora lui Vogel, cu numere WL, ca spectru mijlociu partea capilară a lui Dr tubul O al lui Schuster, iar ca spectru inferior polul negativ (violet) a aceluiasi tub [Notă laterală: Spectre descrise ] Spectrele tubului au fost cartografiate cu ajutorul micrometrului cu diafragmă descris anterior [Notă laterală: capilar ] Spectrul capilar s-a distins în principal prin patru strălucitoare ascuțite linii — una în roșu, între linia roșie Aurora și D, doi in verdele, dar considerabil mai refrangibil decât galben-verde Aurora-line, în timp ce a patra s-a găsit a fi hidrogen F Celelalte linii în spectru erau considerabil mai slabe, cețoase și asemănătoare unei benzi The linia roșie, deși nu strălucitoare, era destul de strălucitoare și ascuțită Locul celui mai puțin refrangibil al celor două benzi luminoase din spectrul de pol violet a fost ocupat în spectrul capilar de o leșin doar strălucire [Notă laterală: pol violet ] Spectrul de poli violet a fost recunoscut prin două largi foarte luminoase benzi de lumină în verde, fiecare incluzând în limitele sale una dintre liniile Aurora Linia roșie aprinsă din capilar avea o leșin reprezentativ în spectrul polilor violet, la fel ca și cei doi strălucitori linii în verde Alte linii mai slabe au apărut în albastru și trei destul de luminoase spre violet [Notă laterală: observațiile dr Schuster asupra spectrelor ] Dr Schuster remarcă că una dintre aceste benzi O strălucitoare este aproape coincide cu o bandă din spectrul CO, dar că banda CO este strălucitoare spre o margine și se estompează treptat de acolo, în timp ce banda O este de putere destul de uniformă pe tot parcursul Dr Schuster găsește lungimile de undă a benzilor O de la polul violet să fie după cum urmează: · } · } Partea cea mai strălucitoare · } · } Partea cea mai strălucitoare [Notă laterală: Tuburile sale sunt lipsite de impurități ] El mai dă drept benzi slabe - și - vine dr Schuster la concluzia că linia verde a Aurorei nu se datorează oxigen, ca, sub dispersie considerabila si cu buna definitie, cel benzile de oxigen pot fi rupte într-o serie de linii, atunci când sunt cele mai strălucitoare parte se află la , care este prea mult spre roșu pentru comparați cu linia Aurora El observă că, cu cât mai refrangibili Benzile O corespund cu o linie văzută uneori în Aurora (Vogel's ) Aceeași remarcă se va aplica totuși acestui ultim ca și celuilalt coincidență, adică că o bandă largă poate reprezenta cu greu o linie — la cel puțin, se poate spune că linia coincide doar într-un mod liber și nedefinit cale Este evident că tuburile Dr Schuster erau libere de ceea ce trebuie acum să fie considerat o impuritate în cei examinați de mine și de dr Vogel, și că suspiciunile domnului Procter cu privire la impuritățile de carbon din acestea, și tuburile de oxigen obișnuite, sunt astfel destul de confirmate [Notă laterală: Experimente cu un tub Geissler deschis ] În unele experimente pe care le-am făcut (după ce am primit tuburile Dr Schuster) cu un tub Geissler deschis, aranjat astfel încât să se conecteze cu o pompă de aer și receptorul de gaz, și astfel din când în când să se spele tubul și variază conținutul său, am găsit același spectru impur ca și în cazul a tuburilor O sigilate; și se pare că necesită o cantitate foarte mare de precauție pentru a evita aceste impurități [Notă laterală: Spectrele tubului O al Dr Schuster examinate ] Dr Schuster a fost destul de amabil să examineze spectrele pe care le-am cartografiat și care sunt arătate în planșa XVIII smochin , cu următoarele rezultate:—The liniile Oα, Oβ, Oγ sunt cele la care s-a referit sub acea denumire în comunicațiile sale către „Natura” și, fără îndoială, aparțin oxigenului The benzile A, B și C sunt benzile caracteristice polului negativ Îl găsește pe A împărțit în două părți de un spațiu întunecat Spectrul de polul negativ, în condiții de epuizare bună, se întinde în partea capilară; de aceea B apare în capilar ca o bandă slabă Se întâmplă un lucru asemănător cu azot I , II , III și, eventual, și , crede el, sunt datorate la spectrul de scânteie al oxigenului, obținut atunci când borcanul și o pauză sunt interpuse, liniile mai luminoase ale spectrului de linii fiind mereu prezente la polul negativ Aceste ultime rânduri le-am menționat deja to, ca fiind găsit de mine într-un tub care arată fosforescență după scânteia a trecut (Compară placa XVIII fig , O pol violet, cu Planșa XV spectrul ) Nr și , crede el, se datorează unor străini contează, deoarece nu sunt în toate tuburile lui Dr Schuster constată adesea că un spectru datorat electrozilor de aluminiu este văzut în tuburi sub mare epuizare; și acesta consideră că este spectrul oxidului de aluminiu Un desen al acestui spectru se găsește în „Indexul spectrelor” al lui Watts, placa iii , „Primul spectru de aluminiu” La asta, crede el, se datorează și benzile, sau seturile de linii din mine spectrul arcului de aluminiu („Spectre fotografiate”, placa ii ) și el consideră că liniile , , , și din spectrele mapate se datorează acesteia Astfel, s-ar părea că liniile datorate lui O sunt puține la număr și sunt așa nu se compară bine cu spectrul Aurora PARTEA III EXPERIMENTE MAGNETO-ELECTRICE ÎN CONEXIUNE CU AURORA INTRODUCERE [Notă secundară: Obiectul experimentelor Descrierea aparatului folosit Electro-magnet Baterie ] Setul de experimente detaliat în capitolele XIV la XIX a fost în principal efectuate în scopul testării, în legătură cu Aurora, actiunea unui magnet asupra luminii electrice in vacuo si asupra scânteie la presiune obișnuită Include, de asemenea, câteva observații cu privire la strălucire de la polul violet cu și fără magnet și pe strălucire obţinută dintr-un singur fir Aparatul folosit a fost al lui Ladd electro-magnet, cu stâlpi de ¼ inci înălțime și inci în diametru, fiecare stâlp fiind înconjurat de o spirală mobilă, compusă din două seturi de stout sârmă de cupru înfășurată împreună, astfel încât să poată fi folosite fie într-una singură lungime sau ca bobine independente excitate în același timp Forma din urmă de aranjament a fost angajat de noi În majoritatea experimentelor conic au fost folosite armături în scopul introducerii acţiunii celor poli care să poarte asupra subiectelor examinate A fost adăugat un agent de contact magnetul, astfel încât să poată fi pus rapid în funcțiune sau fără acțiune deranjand firele Bateria folosită pentru a excita magnetul era din forma cunoscută ca cea a Dr Huggins și a constat din patru vulcanite celule într-un cadru, fiecare având șapte halbe de soluție de bicromat și conținând două plăci de carbon și o placă de zinc, fiecare de ½ pe inci [Notă laterală: bobine mici Bobina mai mare Curbele magnetice obținute ] Un troliu și un scripete au permis coborârea întregului set de plăci lichidul și retras la plăcere și cantitatea mare de soluție a dat bateriei o cantitate considerabilă de constanță Am descoperit că ar putea fi folosit pentru două seri de lucru, câte patru ore, fără niciun material scăderea puterii Pentru obținerea strălucirii în Geissler și alte mici tuburi, o bobină Ruhmkorff, dând o scânteie de ½ inch, excitată de o placă a unui S-a folosit ½ galon bicromat (forma de sticlă) Pentru strălucirea în cel mai mare tuburi și scânteia în aer o bobină mai mare, dând un doi până la trei inci a fost folosită scânteie și lucrată cu două bicromate cu plăci duble de ½ galon Au fost luate note despre experimente și desene ale efectelor la timp; iar acestea sunt reproduse aproape literal în text și Plăci cuprinse în această parte Pentru a stabili direcția și întinderea curbe magnetice, am acoperit foi mari de carton, așezate peste stâlpi, cu pilitură de fier; a excitat magnetul pentru a obține curbele, și apoi a obținut amprente permanente din pilitură prin pulverizarea carton cu soluție de tanin S-a constatat astfel că efectele magnetice se extind pe o rază de cel puțin zece inci (vezi diagrama, Planșa XVII fig , arătând polii și curbele magnetului pe o scară ¼) [Notă laterală: investigațiile lui Chautard ținute în vedere Dovezi obținute din schimbarea culorii, formei etc de Aurora Experimentul cu balonul lui Ångström a încercat ] În experimentele cu tuburi vid i-am ținut pe Mons investigaţiile lui J Chautard (despre acțiunea magneților asupra gazelor rarefiate din tuburile capilare redate luminos de curentul indus, Phil Mag Seria a IV-a, vol p ) in vedere Am obținut în experimentele noastre o mulțime de dovezi ale unei schimbări de culoare și formă în descărcarea sub influența magnetică; și spectrele simple și compuse s-au dovedit a fi mult variate exaltarea sau suprimarea unor părţi ale spectrului, astfel încât aparent au apărut linii noi; dar nu am reușit să urmărim schimbarea reală a poziția sau lungimea de undă în orice linie dată, deși am căutat cu atenție aceasta O parte din cercetările noastre au fost direcționate către subiectul lui Ångström experiment de umplere a unui balon uscat cu o strălucire violetă, analog cu că de la polul negativ Am eșuat total în obținerea aceluiași lucru rezultat în timp ce s-au folosit două fire și un circuit neîntrerupt Când, cu toate acestea, am atașat doar un fir negativ (celălalt fir fiind lăsat liber) la un receptor globular epuizat, am obținut un efect foarte asemănător cu cel la care se referă în memoria prof Ångström [Notă: Rezultatele generale ale experimentelor Efecte de bec observate ca mod de analiza gazelor ] Rezultatul general al experimentelor a fost de a demonstra, presupunând Aurora pentru a fi o descărcare electrică, marea influență a forțelor magnetice poate exersați asupra culorilor, formei, mișcărilor și probabil și spectrului a acelui fenomen Este ușor de conceput că variația în număr, și intensitatea liniilor care a fost remarcată în spectrele aurorale isi poate avea originea intr-o astfel de cauza Influența magnetului asupra fluxul capilar era în principal în culoare și intensitate; dar în becuri cel efectele erau încă mai marcate și izbitoare și, într-un mod mai mare sau mai puțin grad, diferit în cazul fiecărui gaz pe care l-am examinat Un atent și studiul extins al acestor efecte, împreună cu schimbările din spectru, ar putea forma un mod nou și valoros de analiză gaze compuse Acest lucru este bine ilustrat în cazul iodului și tuburi de sulf pe care le-am examinat [Ilustrație: Planșa XVII ] CAPITOLUL XIV EXAMINAREA TUBILOR GEISSLER SUB ACȚIUNEA MAGNETULUI Tuburi de azot [Notă laterală: Tub de azot nr Descărcarea descrisă Spectrul descris Flux capilar Bec pozitiv Strălucire de pol violet ] ( ) Un mic tub Geissler (nr ) a fost iluminat de bobina mică Partea capilară a arătat un flux foarte strălucitor, ușor roz Becul negativ era plin de lumină roz-violet, strălucirea polului violet fiind limitat la întinderea electrodului Becul pozitiv al aceeași culoare roz-violet, dar flux ușor contractat în volum Strălucire în timpul repausului și fără stratificare în tub O prismă compusă spectroscop, luând în întregul spectru, a arătat în flux capilar, de la galben la roșu, o pană destul de strălucitoare, având a bandă întunecată în centru și șase coloane luminoase, cu linii întunecate la intervale, umbrindu-se pe ambele părți Pe partea mai refrangibilă a galben, spectrul era compus dintr-un set de benzi și linii luminoase în verde, albastru și violet, o singură linie (în verde) în picioare afară foarte luminos În galben și roșu nicio linie strălucitoare nu ieșea în evidență singură Becul pozitiv a dat un spectru mai slab de același caracter, în principal limitat la centru, violetul, galbenul și roșul nefiind bine văzute Când a fost examinată strălucirea polului violet, caracterul general al spectrul a fost destul de schimbat: o bandă largă strălucitoare în violet, a luminos mai îngust unul în albastru, și două linii luminoase în verde, cu liniile intermediare mai slabe pe tot parcursul, erau caracteristicile principale Galbenul iar partea roșie a spectrului a fost de asemenea schimbată Galbenul a fost destul de bun și uniform distinct până la banda întunecată; apoi a venit o oarecum mai strălucitoare banda portocalie, iar după aceea roșu, dar mai degrabă obscur și tăiat Nu linia absolut strălucitoare putea fi urmărită în roșu [Notă laterală: Tub de azot nr Strălucire descrisă Diferența de spectre de flux capilar și strălucire de pol violet Joncțiunea strălucirii polului violet și flux capilar ] ( ) Pentru a compara fluxul capilar și strălucirea violetă, o secundă a fost folosit tub de azot (nr ) Acest tub era mai mare în vrac și alezat decât nr Strălucirea din becuri era considerabil mai slabă și mai mare de culoarea somonului; și a existat multă stratificare în ambele, extinzându-se la orificiul capilar (Această stratificare a fost considerată datorită H, deoarece cele trei linii principale ale acelui gaz au ieșit foarte strălucitor în spectrul ) Diferenţa dintre spectrele fluxului capilar şi ale strălucirea polului violet era extrem de bine marcată — prima constând din un set de linii luminoase și benzi de intensitate destul de uniformă, în timp ce acesta din urmă a fost împărțit în câteva benzi strălucitoare cu linii mai slabe între ele Galbenul și roșul strălucirii violete erau foarte slabe în comparație cu aceeași regiune a spectrului capilar Nu a apărut nicio linie strălucitoare roșu Tubul fiind reglat corespunzător pentru scopul, joncțiunea a strălucirii polului violet și a strălucirii roșii capilare a fost ușor de observat Benzile strălucitoare ale polului violet au fost văzute curgând în capilar spectru de linii, apoi, treptat devenind mai fin și mai ascuțit, la se estompează [Notă laterală: Tubul nr între polii magnetului Schimbarea culorii în flux capilar „Rezisarea” fluxului capilar ] ( ) Partea capilară a tubului nr a fost dispusă între polii ai Electro-magnetul lui Ladd, capetele conice ale armăturilor aproape atingându-se tubul (Plansa XVII fig ) Cu magnetul neexcitat, capilarul pârâul era strălucitor și avea o nuanță ușor roz-gălbui A variat puțin în diametru aparent cu curentul De îndată ce magnetul a fost excitat fluxul capilar, ca și (într-un grad mai mic) cel din bulbi, s-au văzut că se contractează și se schimbă dintr-o nuanță roșie într-o nuanță distinctă Albastru violet Armăturile lustruite, acționând ca reflectoare, au arătat acest lucru schimbarea nuanței într-un mod cât se poate de marcat de fiecare dată când magnetul era excitat În același timp, s-a văzut că fluxul capilar s-a îndreptat spre negativ bulb, parcă debordând și cu un efect asemănător cu „taling-over” a unei flăcări de gaz Acest efect a avut loc de fiecare dată când magnetul a fost excitat, și nu a fost găsit la capătul becului pozitiv [Notă laterală: Spectrul examinat ] Ocazional, când magnetul a fost excitat, au fost sclipiri de lumină descărcat în bulbul negativ dinspre capilar spre pol violet Spectrul a fost apoi examinat cu atenție Nicio schimbare nu a fost văzut în poziția reală a oricărei linii sau benzi atunci când tubul a fost influențată de magnet, dar cele spre capătul violet al spectrul s-au luminat vizibil [Notă laterală: bec negativ între polii magnetului Bec pozitiv în acțiunea magnetului ] ( ) Extremitatea becului negativ a fost acum plasată între poli a magnetului Un arc strălucitor de culoare violet, urmând magneticul curba, sa format imediat, ca în cazul tuburilor mari Plücker; și în același timp un flux drept de lumină nu foarte strălucitoare curgea de-a lungul bec Becul pozitiv a fost apoi plasat în acțiunea magnetului; și imediat o spirală strălucitoare de lumină pâlpâitoare a apărut în bec, aprinzându-l și amintindu-i unuia în formă de spirală care apa se formează la turnarea dintr-un ulcior cu buze (vezi Planșa XVII fig ) [Notă laterală: formată în spirală ] Acest lucru s-a repetat de fiecare dată când magnetul a fost excitat Spirala, însă caracter pâlpâitor, era permanentă ca formă și înclinat în lateral a tubului care a fost în contact cu polul N al magnetului Tuburi de oxigen [Notă laterală: O tub nr ; spectrul descris ] Un tub (nr ) a fost aprins și examinat cu spectroscopul și s-a găsit că dă spectrul arătat pe placa XIV spectrul , dar cu a set puternic de linii H în plus [Notă laterală: O tub nr ; spectrul descris ] Un al doilea tub (nr ) a fost apoi aprins Spectrul era unul luminos, similar celor de mai sus, liniile H principale fiind prezente, dar nu puternic [Notă laterală: Tub descris Efect asupra strălucirii când magnetul este excitat Becuri între polii magnetului Efectul magnetului asupra spectrului ] Regiunea roșie era neclară și nu prezenta nicio linie proeminentă strălucitoare Becurile aveau în principal o nuanță ușor albastru-gri, cu o strălucire constantă Flux capilar destul de alb pal, cu o nuanță foarte ușoară de roșu Violet-strălucire mic și limitat la electrod Asupra ființei magnetului excitat, fluxul capilar a devenit intens mai strălucitor, iar strălucirea în ambele becuri s-au contractat într-un singur flux luminos, care s-a curbat spre părțile laterale ale becurilor în unghi drept față de polii magnetici și schimbat dintr-o parte în alta cu curentul Acest efect a fost foarte marcat, și era mai evidentă la polul pozitiv decât la polul negativ Un leșin stratificarea a fost observată în ambii bulbi La plasarea oricărui bec între armături, strălucirea a părăsit punctul electrodului și s-a condensat într-un singur flux luminos, care curge de-a lungul părții laterale a tubului și se curbe la fiecare capăt (Plansa XVII fig ) Nicio urmă de tendință de a forma a s-a văzut spirală Spectrul cu magnetul pus era foarte vizibil luminat pe tot parcursul Un set de benzi canelate cu o linie strălucitoare printre ele au apărut în roșu și mai multe linii sau benzi au apărut în violeta care nu se vedea înainte Linia roșie aprinsă, pe măsurarea, s-a dovedit a fi linia de hidrogen C Astfel, părea mai strălucitoare proporțional cu linia F, deși, cu magnetul oprit, aceasta din urmă a fost bine văzut, în timp ce C nu era Nicio schimbare reală a poziției liniile de spectru pot fi detectate [De observat că tuburile O folosite au fost cele folosite de mine în experimentele anterioare și avea liniile strălucitoare atribuite acum impuritate de hidrocarbură Efectele lor de bulb diferă, totuși, complet de cele ale tubului de CO ₂ (Compară figurile și , Planșa XVII )] Tuburi de hidrogen [Notă laterală: tub H, nr ; strălucirea descrisă ] A fost selectat un tub mic H Geissler (nr ) și luminat de mic bobina Capilarul era un curent alb-roz strălucitor, cu tendința de a înroșit uneori Becurile aveau ambii o nuanță slab albastru-gri, cu stratificare lenticulară grosieră Strălucirea polului violet era palidă şi alb în comparație cu cel al lui N [Notă laterală: Când magnetul a fost excitat, întregul caracter al tubului s-a schimbat Spectrul neexcitat descris Efect atunci când magnetul a fost excitat ] Când magnetul a fost excitat, întregul caracter al tubului s-a schimbat Fluxul capilar a scăzut în luminozitate și în volum aparent, și s-a schimbat într-un galben-chihlimbar intens Becurile și-au pierdut o parte din lumină, și stratificarea lor grosieră; fiind, în schimb, umplut cu o verticală flux condensat de lumină moderată, în care doar o stratificare fină a fost vazut Fluxul din bulbul pozitiv a avut o tendință spre spirală formă Capilarul, de fiecare dată când magnetul a fost excitat, „s-a întors” în becul negativ, ca în cazul lui N, arătând ca și cum ar fi stors din orificiul capilar S-a descoperit că spectrul neexcitat constau din liniile principale obișnuite ale lui H pe o strălucire continuă, cu benzi intermediare și linii mai fine, care sunt de obicei suspectate a fi datorate la impuritate S-a văzut și linia de sodiu Când magnetul a fost excitat, spectrul a devenit mult mai slab - strălucirea continuă în roșu și albastru, iar liniile roșii și albastre, aproape dispărând, și linia în doar verdele strălucind în mod evident Nicio schimbare de loc în rânduri putea fi observat [Notă: tub nr H; efecte descrise ] S-a încercat apoi un tub H mai lung (nr ), cu efecte similare, cu excepția faptului că scăderea luminozității nu era atât de vizibilă Când negativul becul tubului nr a fost plasat între polii magnetului, a s-a format un flux de lumină, iar stratificarea a devenit mai fină Aceeași efectul a avut loc cu bulbul pozitiv, cu tendinta spre spirala formă apă-gaz (H ₂ O) tub apă-gaz (H₂O ) ; efectele produse descrise ] În fiecare bec se vedea o strălucire violetă slabă, tubul neaprins strălucitor Capilarul a arătat un flux de culoare ușor roz, gri lumină mai strălucitoare Cu magnetul pornit, strălucirea din becuri a fost condensată într-un singur flux luminos Capilarul s-a luminat și a presupus a nuanță galbenă — acest efect fiind limitat în principal la acea porțiune care era între capetele conice ale armăturilor și scăzând treptat pe măsură ce distanţa creştea faţă de acestea Fără magnet, principalul Liniile H s-au arătat strălucitor în spectru, liniile O fiind cețoase și indistinct Cu magnetul pornit, liniile O și spectrul în general luminat Tub de amoniac [Notă laterală: tub de amoniac; iluminare descrisă Spectrul descris ] Acest tub a fost greu de aprins Nu se vedea aproape deloc lumină becurile, cu excepția unei străluciri violet foarte slabe la electrozi În partea capilară a apărut un flux destul de strălucitor de lumină alb-violet The spectrul de frecvențe a fost slab arătat unul dintre N și H Efectul magnetului a fost de a reduce luminozitatea strălucirii în capilar, dar cu acțiune puțin marcată asupra becurilor, cu excepția condensării strălucirii slabe în un curent ușor strălucitor care curge de-a lungul lateralului tubului La o examinare ulterioară, tubul și spectrul s-au luminat sub influența magnetului Liniile N, care erau slabe fără magnetul, a strălucit sub influența sa distinct – roșul și galbenul părți ale spectrului care arată în mod special acest efect Liniile H, de asemenea luminat, dar cu greu în proporție ca N Tub pentru acid carbonic [Notă laterală: Tub marcat CA; iluminarea descrisă ] A fost examinat un tub Geissler marcat CA Fluxul capilar este strălucitor alb albăstrui; becuri gri-albastru, cu o ușoară nuanță de verde; uşor stratificare în bulb pozitiv; flux difuz, nu destul de umplut becurile și schimbându-se în volum pe măsură ce ruperea bobinei era atinsă; strălucire în jurul polului violet considerabil, dar marcat de alb în nuanță, mai degrabă decât violeta; stratificare puternică în capilare Cu magnetul excitat, fluxul capilar a scăzut în volum, dar a crescut foarte mult în luminozitatea S-a „întors” în becul negativ și în flux prin ambii bulbi curbat spre laterale Un uşor zgomot de bătaie s-a auzit în tub În becul pozitiv luminos, format imperfect, inele de lumină în formă de şa, cu tendinţă de formare în spirală, erau văzut, oarecum similar cu efectele din tubul Plücker după descris (vezi Planșa XVII fig ) [Notă secundară: Efecte când magnetul a fost excitat ] Întregul spectru, sub influența magnetului, a devenit mult luminat sus Benzile slabe în roșu au ieșit strălucitoare, la fel ca și unele din violet S-a examinat strălucirea violetă (fără magnet) și lumina a fost găsit condensat în patru benzi proeminente umbrite, una roșie, una galben-verde, unul verde și unul albastru, cu benzi mai slabe între ele Tuburi de clor [Notă laterală: Tubul de clor nr aprins Acțiunea magnetului asupra tubului și spectrul ] Un tub de clor (nr ) a fost luminat cu bobina mică Capilar flux de o nuanță verde pal Becuri cu foarte puțină strălucire în ele; spectru palid și nu foarte distinct Sub acțiunea magnetului aceasta tubul sa luminat pe tot parcursul, iar strălucirea a devenit mai condensată și a alergat pe laturile tubului S-a luminat și spectrul, leșinul liniile devenind mai puternice, dar caracterul general a fost păstrat [Notă laterală: Tubul de clor nr aprins Efect asupra strălucirii când magnetul era îmbracă ] Apoi a fost încercat un al doilea tub de clor (nr ) Ambele becuri au fost complet umplut cu un alb dens (foarte ușor nuanțat de roz) opac ușoare și capilare la fel, dar mai strălucitoare O foarte ușoară nuanță violetă a fost văzut la polul negativ Când magnetul a fost pus, ambele becuri s-au umplut îndată cu pâlpâire şiruri strălucitoare de lumină, care alergau spre partea laterală a tubului, după direcția curentului Fluxul capilar s-a schimbat în același timp de la alb la unul intens verde deschis Spectrul fără magnet a constat din seturi de linii, cu două spații de absorbție bine marcate între, toate văzute oarecum slab, ca printr-o ceață [Notă secundară: Modificări ale spectrului atunci când magnetul a fost excitat ] Când magnetul a fost pus, caracterul marcat al spațiilor de absorbție a fost pierdut Seturile de linii în galben-verde și verde au pornit intens strălucitoare, în timp ce cele în albastru doar puțin luminoase Aspectul de ceață s-a pierdut cu totul, iar liniile strălucitoare au strălucit sus pe un fundal perfect întunecat, cu un aspect izbitor de metalic; noi nu a putut, totuși, să urmărească schimbarea poziției sau chiar linii noi Aceasta păreau linii care fuseseră slabe în galben-verde și verde regiunea a crescut brusc în intensitate, celelalte părți ale spectrului nefiind influenţat în mod similar Au aprins destul de mult la contactul brusc a fost realizat cu comutatorul magnetic Tuburi de iod [Notă laterală: tub cu iod nr ] Acest tub (nr ) a fost folosit în scopuri fotografice și becurile au fost parțial ascunse de un depozit alb [Notă laterală: Iluminarea descrisă Efectul atingerii unui fir cu deget ] La aprinderea acestuia, ambele becuri au fost umplute cu o difuzie de culoare gri-violet ușoare, cu stratificare lenticulară mult grosieră bine marcată Acest stratificarea s-a pierdut în principal la schimbarea direcției curentului, dar și-a făcut reapariția când un fir conductor a fost atins cu a deget Acest efect a fost și mai accentuat când un deget din fiecare mână a fost aplicat pe fir Fluxul capilar era de un galben-lămâie pal La punerea magnetului lumina din tot tubul era aproape stins, un flux subțire slab de lumină condensată curgând prin rămîne doar centrul tubului [Notă secundară: Efectul magnetului ] La plasarea becurilor între polii magnetului s-au produs efecte similare cu cele din cazul tubului, după descris (p , și marcat Si Fl ₆ ), dar într-un grad mai puţin marcat [Notă laterală: Tubul a fost din nou testat ] Tubul de iod a fost ulterior testat din nou și s-a luminat mai bine decât cu ultima ocazie, arătând aproape aceleași efecte în becuri și capilar, primul având oarecum o nuanță roz, iar cel din urmă an chihlimbar [Notă secundară: efecte magnetice Spectrul descris Schimbați când era magnetul excitat ] La excitarea magnetului, partea capilară a tubului s-a schimbat din chihlimbar până la un verde deschis hotărât Spectrul, fără magnet, a dat o linie foarte strălucitoare și câteva altele mai puțin luminoase în apropiere, în cel albastru-verde Restul spectrului, cu excepția spații de absorbție, era ceață și continuă, cu linii vizibile slab prin Porțiunile roșii și galbene ale spectrului erau destul de strălucitoare Când magnetul a fost excitat, spectrul s-a schimbat complet Roșu și porțiunile galbene ale spectrului și lumina continuă cețoasă, toate au dispărut; în timp ce un set de linii ascuţite pe galben-verde iar verdele strălucea strălucitor și limpede și ieșea în evidență singur pe un întuneric fundal, în care s-au pierdut spațiile de absorbție Efectul a fost foarte puternic marcat, și a dat un caracter total diferit aspectului a spectrului Schimbarea părea să apară din suprimarea unuia parte a spectrului și creșterea intensității liniilor din cealaltă parte [Notă laterală: Nicio modificare a poziției liniei ] Liniile principale nu au putut fi urmărite pentru a se schimba în poziția reală Acest tub diferă oarecum de un al doilea pe care l-am examinat (nr ) în nuanță de strălucire și spectru, ne-a sugerat că ar putea exista un amestec parțial de N sau H (sau ambele) cu vaporii de iod, dând naștere la unele dintre părțile mai luminoase ale spectrului care s-au stins sub acţiunea magnetului [Notă laterală: Comparația tuburilor de iod nr și nr Comparația tuburilor de iod nr spectre ] Prin urmare, am comparat aceste două tuburi, adică cel vechi (nr ) si cel unul nou (nr ), precum și spectrele acestora, prin intermediul unei prisme de comparație pe fanta spectroscopului Pentru ochi, tuburile diferă mult aparent Nr avea o nuanță trandafirie transparentă distinctă pe tot parcursul, cu stratificare pâlpâitoare grosieră considerabilă; iar aceasta a contrastat puternic cu lumina densă albicioasă a tubului nr , care nu arăta niciunul mișcarea și nici stratificarea Spectrele au fost, de asemenea, găsite diferite în aspect general Cel al tubului nr era puternic nuanţat în roşu şi galben, și a arătat un spectru luminos continuu, traversat de multe ascuțite linii, cu puțină urmă de spații de absorbție Spectrul nr era mult mai alb în nuanță, prezenta foarte puțin roșu și galben și spațiile de absorbție erau foarte întunecate Câteva linii strălucitoare, în principal în galben-verde și verde, s-au văzut vag [Notă laterală: Cele două tuburi examinate în detaliu nr ] Cele două tuburi au fost apoi examinate separat în detaliu Nr , entuziasmat de magnet, a arătat efecte curioase Strălucirea a devenit slabă şi intermitent, iar nuanța roz aproape a dispărut Capilarul s-a schimbat la o culoare verde hotărâtă, iar electrodul pozitiv a fost înconjurat printr-o strălucire galbenă Schimbările în spectru nu au fost mai puțin hotărâte Fără magnet, spectrul s-a dovedit a fi unul luminos și continuu de H (cu un set complet de linii principale și intermediare) și N - N spectrul fiind mai degrabă slab și cețos, cu urme foarte ușoare, dacă există a spectrului de iod La excitarea magnetului, spectrul s-a schimbat ca prin magie; spectrele H și N au dispărut (cu excepția hidrogenului F, care au rămas încă slab), iar liniile de iod, mai ales în galben-verzui și verde, strălucea minunat de ascuțit și luminos pe un teren destul de întunecat Nr , la examinare, a arătat între polii magnetului doar la fel modificări ca și cu ultima ocazie Spectrul părea a fi unul de iod, cu adăugarea de ușoare urme ale spectrului H [Notă secundară: Efectele discutate ] La excitarea magnetului, partea continuă ceață a spectrului aproape a dispărut, iar liniile strălucitoare au strălucit puternic pe întuneric fundal ca înainte Efectele în cazul ambelor tuburi au fost puternice marcat Impresia cu privire la tubul nr a fost că, fără magnet, spectrul ușor de iod a fost depășit și mascat de N și H spectre; în timp ce sub influenţa magnetului spectrele N şi H au fost aproape complet suprimate, spectrul de iod fiind la fel timpul intensificat Dispariția spectrului continuu sub acțiunea magnetului în nr (cu presupunerea că era în principal H) ar fi contabilizat în același mod Tuburi de brom [Notă laterală: Tub de brom nr Iluminarea descrisă Efectul magnet Tub de brom nr Efectul magnetului ] Acest tub (nr ) fusese prelucrat anterior în scop fotografic Emoționat de bobina mică, întregul tub a fost umplut cu un leșin lumină pâlpâitoare Becul pozitiv conținea o strălucire violet slabă, cu o nuanță galben-verzuie la electrod, un curent pâlpâitor curios de lumină intermitentă de la electrod spre partea laterală a tubului Negativul polul a arătat aproape același efect ca și cel pozitiv Capilarul fluxul s-a extins la deschiderea în becul pozitiv, dar curgea în a curent condensat în becul negativ La culoare era mai degrabă liliac strălucitor La punerea magnetului, strălucirea luminii din tub a fost deodată și stins definitiv, bobina încă funcționând ca și cum ar fi curentul a trecut Același efect s-a întâmplat în mod repetat; dar din când în când tubul s-a luminat pentru o secundă, arătând aranjamentul în spirală în bec Am încercat un alt tub de brom (nr ): s-a aprins ușor; ambele becuri au fost umplute cu un curent violet de lumină; flux capilar cenușiu strălucitor Sticla tubului era puternic fluorescentă și avea o nuanță galbenă Când magnetul a fost excitat, fluxul de lumină a fost oarecum condensat becurile și au zburat în lateralul tubului; în timp ce fluxul capilar in acelasi timp luminata Spectrul fără magnet a fost corect luminos; a crescut în luminozitate sub influența magnetului, și au apărut linii suplimentare; dar le consideram ca fiind doar slabe cele existente s-au înseninat Nicio schimbare în poziția principalului liniile au fost trasate Tuburi de siliciu-fluorura [Notă laterală: tub Si Fl ₆ Iluminarea descrisă Efectul magnetului ] ( ) Un tub marcat Si Fl ₆ a fost prelucrat în scop fotografic; aceasta se aprinde usor Ambele becuri au fost umplute cu o difuzie maro-roz lumină, înclinată să se condenseze într-un curent în becul pozitiv The strălucirea violetă era foarte strălucitoare și aproape umplea spațiul din jurul lui electrod Fluxul capilar era de o nuanță violet strălucitor Efectul a magnetului a fost să scadă intensitatea luminii pe tot parcursul tub întreg În becul pozitiv, fluxul s-a rupt într-un număr de vibrații pârâie, cu mici fire strălucitoare de lumină amestecate, care zburau spre partea laterală a tubului în unghi drept cu polii magnetici Acolo era o înclinație spre aranjarea în spirală în pârâie Acest flux schimbat dintr-o parte în alta a tubului coincident cu schimbarea în poli magnetici La polul negativ, strălucirea violetă a format un arc în direcția curbelor magnetice, în timp ce o spirală mai slabă (pozitivă?) lumina s-a format în partea superioară a becului Un sunet ușor s-a auzit în tub [Notă laterală: Comparația tuburilor Si F₄ și Si Fl₆ ] ( ) Am comparat două tuburi (Si F ₄ și cel marcat Si Fl ₆ ) Si Fl ₆ tubul în general, iar în spectrul său, atunci când este luminat, semăna Si F₄ Am comparat un tub sub influența magnetului cu celălalt nu, prin intermediul unei prisme de comparație pe fantă Dupa cum spectroscopul și al doilea tub au fost în mod necesar îndepărtate la o anumită distanță de magnetul, spectrul tubului dintre poli nu era strălucitor Nu am putut urmări o schimbare de poziție în niciuna dintre liniile principale Tubul dintre poli a fost luminat când magnetul era înăuntru acțiune[ ] pentru acid sulfuric (SO₃ ) [Notă: tub SO₃ nr ; iluminare descrisă Efectul magnetului Modificări în spectru ] ( ) Emoționați de bobina mică, ambele becuri ale acestui tub (nr ) s-au aprins strălucitor, cu un flux de lumină opac colorată albastru-deschis, a strălucire galbenă care apare la polul negativ Fluxul capilar avea aceeași nuanță albastră, dar era mai albă și mai strălucitoare Sub influența magnetului, strălucirea din becuri a zburat în lateralul tubului în fluxuri pâlpâitoare de lumină, capilarul schimbându-se în același timp la o nuanță distinct de verde Spectrul fără magnet a constat din patru benzi de lumină destul de strălucitoare în galben, verde, albastru și violet, conectat printr-un spectru continuu de ceață slab (O sau posibil spectrul de hidrocarburi găsit în tuburile O prin impuritate) Când magnetul a fost excitat, acest spectru a dispărut complet; și un set de linii strălucitoare cu aspect metalic pe un fundal întunecat (spectrul liniei lui S) i-a luat locul Acest efect a fost produs oricând magnetul a fost entuziasmat și l-am încercat de mai multe ori, pentru a ne asigura schimbarea completă După un timp, când magnetul, bateria și puterea bobinei au fost toate mai slabe, cu magnetul pornit, am obținut un compus de ambele spectre, liniile luminoase fiind văzute pe spectrul continuu în care au apărut benzile Când magnetul a fost scos, liniile strălucitoare a dispărut, iar spectrul O a rămas singur [Notă laterală: tubul SO ₃ nr examinat ] ( ) Am încercat și un alt tub de SO ₃ (nr ) pentru care fusese lucrat în scopuri fotografice și a fost suspectat de o impuritate de carbon Fără magnetul, spectrul era foarte asemănător cu cel al primului tub; dar cand magnetul a fost excitat, spectrul doar s-a luminat și nu s-a strălucit au apărut linii cu aspect metalic Tub de sulf [Notă laterală: tub de sulf Iluminarea (fără încălzire) descrisă ] ( ) Un tub vid mic îndoit care conține puțin sulf solid, excitat de serpentina mai mica, si fara a fi incalzita, a dat un curent ingust de lumină albastră-verde strălucitoare care trece drept prin el Cu magnetul pe, acest flux a fost deviat în bulbi, iar capilarul s-a schimbat de la o nuanță albastru-verde la o nuanță trandafirie distinctă [Notă laterală: Efectul magnetului Modificări în spectru ] Fără magnet, spectrul era format din patru benzi luminoase, cu a spectru continuu între, asemănător cu cel al tubului SO ₃ nr Cu magnet activat, spectrul s-a luminat, în special în galben și roșu, care înainte erau plictisitoare; și un set de linii a apărut pe el (o linie sau bandă în galben arătând în special) care nu au fost văzute înainte The liniile erau distincte, dar nu foarte strălucitoare Acţiunea asupra capilarului a fost observat a fi cel mai puternic doar între punctele conice ale armăturilor; și, în conformitate cu aceasta, partea centrală a benzii de spectru în roșul și galbenul prezentau o luminozitate sporită [Notă laterală: Efecte când unul dintre becurile tubului a fost încălzit Schimbări în spectrul sub influența magnetului ] ( ) Unul dintre becurile tubului a fost apoi încălzit treptat cu a flacără mică de gaz Singurul flux din becul încălzit a devenit oarecum deviat și rupt într-un număr de fluxuri mai mici; si aceste, când a fost plasat sub influența magnetică, avea fire mici ca o scânteie de lumină care curge printre ei Capilarul, pe măsură ce tubul era încălzit, iar sulful s-a ridicat în ea, s-a schimbat oarecum în nuanță și, sub influența magnetică, a devenit de nuanță galben-trandafir Pe măsură ce s-a aplicat căldura la bulb au apărut treptat benzile de sulf în câmpul de spectroscopul, până în cele din urmă spectrul de bandă al sulfului în întregime a luat locul spectrului văzut în tubul rece Magnetul fiind emoționat, spectrul s-a schimbat imediat, un set de linii strălucitoare și ascuțite (spectrul de linii de S) care apare pe o imagine slabă și plictisitoare a spectru de bandă Acest efect a fost repetat constant la excitarea magnetului The fiind scos magnetul, doar spectrul benzii era de văzut CAPITOLUL XV EFECTUL MAGNETULUI PE UN TUB CAPILAR DE STICLA [Notă laterală: Porțiunea capilară a unui tub Geissler testată în trei moduri ] Porțiunea capilară a unui tub Geissler a fost tăiată departe de bulbi, curățat și conectat printr-un mic tub de vulcanită cu conducta de gaz înăuntru încăperea care transportă cărbune-gaz la presiune obișnuită Flacăra era mică și de formă ovală, milimetri mare, cu milimetri lată și arsă destul de mult în mod constant (Plansa XVII fig ) [Notă laterală: Niciun efect asupra flăcării ] ( ) Tubul capilar a fost plasat între polii excitatului magnet, aproape, dar nu chiar, atingându-le; nici un efect nu a fost produs pe flacără ( ) Tubul a fost plasat astfel încât capetele conice ale armăturilor să fie permis să comprima centrul acestuia între ele; tot nu a avut niciun efect produs pe flacără ( ) Tubul a fost așezat astfel încât părțile drepte ale armăturilor a comprimat-o între ele; încă nu a avut loc niciun efect asupra flăcării [Notă laterală: Flacără între polii magnetului ] ( ) Flacăra însăși a fost plasată între polii magnetului Era ușor trase către un pol cu o înclinație pentru a forma magneticul curba [Notă laterală: tubul de sticlă Quill a fost testat Niciun efect asupra flăcării ] ( ) A fost selectată o bucată de țeavă de sticlă, milimetri în diametru și milim groasă și trasă până la un punct, al cărui capăt era rupte și tubulatura conectată ca înainte Flacăra a fost de de milimetri mare și milimetri peste, și oarecum strălucitoare La plasare ( ) între capetele conice și ( ) între capetele plate ale armăturilor, nu se vedea nici un efect asupra flăcării [Notă secundară: Efectul asupra flăcărilor conice și a lămpii spiritului ] ( ) Între polii magnetului a fost plasată o mică flacără conică: nr s-a produs efect, cu excepția faptului că flacăra a dat un ușor „sărit” de fiecare dată magnetul era entuziasmat S-a încercat o flacără lampa-spirit cu o flacără similară rezultat Acțiunea Magnetului asupra unei bare de sticlă grea [Notă laterală: bară de sticlă grea și montaj descrise ] S-a selectat o bucată de sticlă grea cu tentă galbenă, fiind un bar centimetri lungime și milimetri pătrați Aceasta a fost montată într-o cadru cu o prismă Nicol la un capăt și o prismă cu imagine dublă (lângă ochi) la celălalt [Notă laterală: plasat de-a lungul polilor magnetului Efectul magnetului asupra imagini-lumânări ] ( ) Bara de sticlă și suportul au fost amplasate pe și de-a lungul stâlpilor a magnetului (în direcția curbelor magnetice) și Prisma cu imagine dublă și Nicol au fost astfel ajustate încât două imagini ale unei lumânări au fost văzute — cel de dedesubt luminos și normal, cel de deasupra, prin rotație de prisma, cât mai aproape de stinsă (Plansa XVII fig ) Pe excitând magnetul, imaginea slabă s-a luminat în mod evident, asumând în același timp o nuanță ușor verde Pentru a obține efectul deplin al strălucire, părea necesar să existe un bun contact presiune-contact între firele bateriei și șuruburile de legare [Notă secundară: Efectul utilizării unei turmaline ca analizor ] ( ) Folosind o turmalină ca analizor în locul prismei cu imagine dublă, flacăra lumânării a fost văzută alternativ luminoasă și întunecată, pe măsură ce turmalina a fost rotită; iar când imaginea a fost ascunsă prin rotație, excitarea magnetului a făcut ca acesta să se lumineze puternic Acest efect a fost însoţită de îndepărtarea aparentă a unei pete sau a unei pete roşii întunecate, care a ocupat centrul terenului când flacăra a fost ascunsă [Notă laterală: bară plasată în unghi drept față de poli: nu s-a produs niciun efect ] ( ) Bara de sticlă și prisma cu imagine dublă fiind plasate între capetele conice ale armăturilor, dar în unghi drept, în loc de de-a lungul, polii, la excitarea magnetului nu s-a produs niciun efect ( ) Bara și prisma fiind plasate în aceeași poziție între plat capetele armăturilor, nu s-a produs niciun efect [Notă secundară: Efect ușor asupra celui de-al doilea experiment ] ( a ) Experimentul nr a fost repetat Se credea că la excitare a magnetului imaginea secundară este ușor luminoasă; dar a existat o îndoială în privința asta, iar efectul (dacă a existat) a fost ușor [Notă secundară: Efecte produse atunci când a fost introdus un biquartz ] ( ) Aparatul a fost schimbat acum pentru unul dintre următoarele aranjament:— , o prismă Nicol rotativă lângă ochi; , bara de sticlă; , un biquartz cu jumătățile orizontale; , o altă prismă Nicol The Nuanța de trecere neutră a biquartzului s-a dovedit a fi destul de verde (de la amestec cu galbenul paharului) [Notă laterală: Schimbarea culorii jumătăților ] (i ) Amplasat de-a lungul polilor magnetului și ai magnetului excitat, a schimbarea nuanței a fost observată în ambele jumătăți ale biquartzului, ușor nuanță violet-roșiatică a jumătății superioare trecând într-un purpuriu complet Efect nu atât de marcat ca în cazul prismei cu imagine dublă (ii ) Plasat peste capete plate ale armăturilor (ca în experimentul nr ) nu s-a observat niciun efect CAPITOLUL XVI EFECTUL MAGNETULUI ASUPRA TUBIULUI DE AER LAT (AURORA) [Notă laterală: tub de aer larg descris ] S-a încercat un tub de aer mare și lat; avea ½ inci lungime pe inch în diametru, cu același orificiu în întregime și cu platină dreaptă electrozi [Notă laterală: efect de magnet atunci când tubul este plasat vertical între conice armături ] ( ) Pentru a o excita a fost folosită bobina mai mare Tubul a fost umplut cu lumină strălucitoare, constantă, trandafirie și stratificare frumoasă, care, ca pâlpâia, părea că se înclină spre o spirală continuă (Plansa X fig ) Această stratificare a fost foarte apropiată și fină și s-a extins aproape pe tot tubul La excitarea magnetului (tubul având fost plasat vertical între armăturile conice), strălucirea a fost condensat într-o linie solidă strălucitoare sau un flux de lumină în punctul respectiv care se întinde direct între poli Această linie sau flux s-a extins în o formă de pâlnie alungită pe măsură ce se retrăgea din acest centru spre extremităţile tubului, stratificarea arătându-se mai mult distinct pe măsură ce strălucirea luminii devenea mai puţin densă (Plansa XVIII fig ) Fluxul de lumină era alungat în unghi drept față de poli și schimbată dintr-o parte în alta a tubului cu direcția curentului [Cu bobina mică, acest tub a arătat doar un flux de lumină pâlpâit, cu foarte mici indicii de stratificare ] [Notă laterală: efect când tubul este plasat orizontal între armături ] ( ) Tubul a fost plasat orizontal între capetele conice ale armăturile Fluxul de lumină stratificat condensat zbura în sus și în jos (în funcție de direcția curentului) în loc de către laturile respective ale tubului [Notă laterală: tub plasat de-a lungul polilor magnetului ] ( ) Tubul a fost plasat de-a lungul polilor magnetului În interval între acestea, pârâul era condus în sus, dar la fiecare capăt în lateral, dreapta sau stânga, în funcție de faptul că stâlpul a fost N sau S (Plansa XVIII smochin ) Rezultatul a dat o spirală completă de lumină stratificată condensată în interiorul tubului Notă despre stratificare [Notă laterală: Stratificare în tuburi mici dispuse în serie ] Curentul de la bobina mare a fost trimis printr-un set de cinci mici Tuburi vid franceze, de calibru egal, care conțin săruri de stronțiu și calciu și care prezintă efecte fosforescente Aceste tuburi au fost aranjate în o singură serie; și, din culoarea descărcării strălucitoare, au fost presupuse să conţină aer rarefiat în contact cu sărurile O stratificare grosieră puternică a fost observată în tubul central (nr ) Tuburile nr și au prezentat, de asemenea, stratificare, dar într-un grad mai mic; în timp ce tuburile exterioare, nr și , nu au prezentat deloc stratificare Curentul era constant, iar aceste efecte nu au fluctuat Efectul magnetului asupra tubului Plücker (aer) [Notă laterală: tub de aer Plücker Iluminarea descrisă Efectul magnetului asupra fluxul de pol pozitiv ] ( ) A fost selectat un tub de aer Plücker după forma prezentată pe Planșa V fig și a fost entuziasmat de bobina mică Inelul a fost folosit pentru pozitiv pol, electrodul drept pentru negativ Când este aprins, tubul strălucea cu o lumină perfect constantă și inactivă Negativul electrodul era înconjurat de strălucirea obișnuită violet strălucitoare, extinzându-se în sine și pierzându-se treptat la mică distanță de fir, în timp ce inelul a lăsat să cadă un flux slab, tubular, de culoarea somonului, difuzat de lumină, care a întâlnit strălucirea violetă în timp ce se apropia de polul negativ The tubul a fost apoi plasat vertical între polii electro-magnetului, armăturile fiind aproape în contact cu laturile tubului din jur polul negativ La excitarea magnetului, o schimbare instantanee a avut loc Fluxul de lumină de la polul pozitiv s-a contractat, astfel încât a devenit o formă lungă de pâlnie (inelul care formează gura lui pâlnia), în timp ce s-a redus aproape până la un punct în care a întâlnit violetul strălucire [Notă secundară: Efect asupra strălucirii violete negative ] Fluxul a devenit, de asemenea, foarte strălucitor (laturile tubului fiind lăsate proporțional lipsit de lumină), iar traversând-o erau un set de benzi, sau striæ, având o mișcare ondulatorie sau vibratorie Tot negativul strălucirea violetă a fost adunată simultan într-un arc îngust strălucitor, care se întindea între polii magnetului Aceste efecte sunt prezentat pe Planşa V fig Marginile arcului erau remarcabil de ascuțite și bine definite și fără aura înconjurătoare sau umbrire [Notă laterală: Arcul de lumină a urmat curbele magnetice ] Prin deplasarea tubului între armături s-a văzut că arcul de lumina a urmat curbele magnetice Dacă tubul a fost mutat în sus, arc curbat spre zenit, dacă este în jos, invers; si un mijloc ar putea fi selectată poziţia, în care marginile arcului erau aproape paralel Deplasarea tubului la mică distanță de stâlp a avut efectul de a face arcul mai difuz, dar nu de a-i modifica altfel caracter [Notă laterală: Direcția curentului a fost schimbată Efectele asupra strălucirii descrise ] ( ) Direcția curentului în tub a fost apoi schimbată; și, fără magnet, electrodul inel era înconjurat de un difuz strălucire violetă; în timp ce firul drept scotea o culoare slabă de somon curent de lumină, răspândindu-se până la inel [Notă laterală: Efectele magnetului descrise Pe polul negativ Inele de la pol pozitiv descris Efecte asupra inelelor de contact cu magnet Forma inelelor descrisă ] La excitarea de către magnet (polul pozitiv fiind acum plasat între armăturile), strălucirea violetă a polului negativ s-a contractat în a masa compactă în jurul electrodului inel În același timp din pozitiv stâlp a sărit un set de inele strălucitoare în formă de şa, care au crescut în dimensiune pe măsură ce au avansat; și răspândindu-se în sus cu o mișcare rapidă, dar lină spre polul negativ, aproape aproape, dar niciodată de fapt a intrat în contact cu strălucirea violetă Capătul pozitiv al tubului era altfel, dar ușor luminat și apariția bruscă a acestuia un flux strălucitor de inele de lumină era foarte izbitor O singură rază strălucitoare s-a văzut și rulând din firul pozitiv, într-o oarecum transversală bineînțeles, de-a lungul unei părți a tubului La contactul firului cu magnetul a încetat, astfel încât să nu fie emoționat, inelele au fugit înapoi în succesiune la polul pozitiv și a dispărut, și prin realizarea și ruperea contactului au fost făcuți să avanseze și să se retragă după bunul plac Au fost însoțiți de o mișcare ondulatorie sau vibratorie și, evident, aveau același caracter ca strie sau benzi mai mici menționate așa cum se vede atunci când s-a format inelul polul pozitiv Aspectul general era cel al unui con gol de lumina (baza spre polul negativ), compusa din inele stralucitoare cu spații întunecate între, care au apărut și s-au extins sub magnetic influența, și s-a contractat și a dispărut odată cu îndepărtarea sa Inelele au făcut-o nu par a fi niște discuri plate, ci erau oarecum curbate sau în formă de șa I-au amintit cuiva mult de diatomee Campylodiscus spiralis ; acesta este a spune că erau aparent plate dacă sunt privite de sus, dar ca un figura de când este privită lateral, vârful șeii formând un fel de vârf sau vârf strălucitor Toate acestea sunt greu de descris; ci o ilustrare dintr-o schiță realizată a tubului este dat pe Planșa XVII smochin [Notă laterală: polul negativ plasat vertical pe magnet ] ( ) Polul negativ (electrodul drept) a fost apoi plasat vertical pe unul dintre polii electro-magnetului La excitare, strălucirea violetă a fost contractat într-o mică perie verticală sau coloană de lumină puternică, cu o ușoară înclinare spre curbură [Notă laterală: Tub așezat orizontal peste polii magnetului ] ( ) Același tub Plücker a fost așezat orizontal peste polii electromagnet (fara armaturi), electrozii respectivi fiind deasupra fiecare stâlp [Notă secundară: Efecte produse ] Din polul negativ (electrodul drept) a apărut un dens și compact arc de lumină violetă, în direcția curbelor magnetice, care terminat la circumferinta superioara a tubului, dar care, daca prelungit, ar fi urmat curbele spre polul opus The fluxul de la polul pozitiv a fost foarte luminat considerabil, ca și în alte experimente, dar nu au apărut sub formă de inele sau unde Aceasta a presupus aceea a unei străluciri strălucitoare și continuă, care s-a format în jurul lui tub o spirală nu perfect continuă, dar distinctă și bine marcată Această formă de descărcare pare legată de conturul particular al inelele menționate în experimentul S-ar putea, într-adevăr, presupune că strălucire în formă de spirală a fi un inel de lumină extins sau tras spre polul negativ [Notă secundară: Efecte ca cele obținute de Gassiot ] Experimentul nr pare ca rezultat foarte asemănător cu cel al lui Gassiot cu al lui baterie mare și magnetul Royal Institution, efectele (deși de curs la scară mai mică) fiind asemănătoare cu cele obţinute de el Efectul magnetului asupra tubului Plücker (clorură de staniu) [Notă laterală: tub Plücker (clorură de staniu) Iluminarea descrisă ] A fost examinat un tub Plücker mare, care avea un bec atașat la fiecare capăt, comunicând cu porţiunea centrală printr-un gât îngust sau constricţie În legătură cu bobina mică, un flux îngust de palid difuză Lumina albastru-cobalt curgea de-a lungul întregului tub, de la un punct la altul electrozi, firul pozitiv strălucind în același timp cu o aură de lumină galben-chihlimbar (Vezi Planșa XVII fig , unde pârâul îngust de lumina este arătată prin linii punctate ) La cele două gâturi sau constricţii cel fluxul de lumină era perceptibil luminat [Notă secundară: Efectele magnetului asupra fluxului ] Când magnetul a fost conectat, fluxul din becul pozitiv nu a fost mult schimbat, dar doar puțin îndoit În compartimentul central al tub și în becul negativ, fluxul de lumină a fost rupt și despicat într-un număr de pâraie mai mici, și în același timp îndoite sau forțate pe părțile laterale ale tubului (Vezi Planșa XVII fig ) [Notă laterală: zgomot deosebit în tub ] În compartimentul central, pârâiele albastre erau însoțite de a număr de fire de lumină aurie asemănătoare unor scântei, care străluceau printre ele ca întregul a vibrat pe partea laterală a tubului; in acelasi timp a bâlbâituri ciudate, ca ale unei furtuni de grindină în miniatură în interiorul tubului, au făcut-o inel cu un clinchet ușor metalic Direcția de îndoire sau abatere a curentului era în dreapta unghiuri față de axa polilor magnetului și schimbat din latură la laterală a tubului, deoarece direcția curentului din bobină a fost variată [Notă laterală: Spectrul descris Fara magnet Cu magnetul excitat ] În becul pozitiv fluxul, în loc să se alăture vârfului electrod, a lăsat acesta și a alergat de-a lungul unei părți a întregii lungimi a sârmă (Vezi efectul, Planșa XVII fig ) S-a aplicat spectroscopul gâtul unuia dintre becurile unde pârâul era strălucitor Fara magnet un spectru continuu slab, în principal de albastru și verde, cu s-au văzut foarte mici urme de galben și roșu După aceasta, cinci sau s-au văzut șase linii slabe, dar ascuțite și cu aspect metalic Pe magnet fiind excitat, spectrul continuu nu a fost schimbat; dar cea ascuțită liniile străluceau mai strălucitoare și mai clare, una în albastru fiind mai ales evidentă Aceste linii au fost măsurate cu un micrometru; si al lor locuri fiind comparate cu „Spectre luminos” de Lecoq de Boisbaudran, erau ușor de recunoscut ca fiind cele de cositor Pe fiecare excitaţie a magnet a avut loc aceeași strălucire a liniilor Efectul magnetului asupra tubului Geissler cu clorură de staniu [Notă laterală: tub Geissler, Sn Cl₄ , examinat Strălucire descrisă Efectul magnet ] Am examinat apoi un tub Geissler, marcat Sn Cl₄ Când este prima dată emoționat de bobina mică, scânteia trecea liber Strălucirea din becuri era de o nuanță difuză, violet deschis; electrodul pozitiv avea un luminos strălucire galbenă în jurul lui Fluxul capilar era de un verde-galben ascuțit, uneori luminând până la un verde cu aspect metalic Când magnetul a fost folosit pentru prima dată, tubul a fost luminat în mod distinct și permanent pe tot parcursul [Notă laterală: spirală formată în bulb pozitiv Strălucirea în tub s-a stins ] Becul negativ nu a fost foarte schimbat în aspect; dar în pozitiv bulb o spirală curioasă, permanentă și constantă, asemănătoare unui nor, de culoare violet culoare, și-a făcut apariția și a durat cât timp tubul a fost sub influenta magnetica (Vezi Planşa XVII fig ) După un timp scurt, cel tubul părea să-și piardă o mare parte din puterea sa conducătoare și la lumină sus într-o manieră slabă și intermitentă, luminând doar când bobina a fost făcut să funcționeze cât mai bine În această stare, magnetul (care avea fost deconectat anterior) a fost entuziasmat și imediat ce strălucire moderată încă strălucea în tub a fost total stins La început a fost am crezut că s-ar fi putut întâmpla un accident cu firele bobinei conductoare; dar încercările repetate ne-au convins că efectul se datorează magneticului influența singur S-au făcut eforturi, uitându-se la bobină și baterie, să lumineze tubul ca la început, dar au eșuat destul de mult; si a fost evident că au avut loc o schimbare în calitățile sale de conducere Acest tubul a fost rupt accidental, astfel încât nu am avut ocazia să reînnoim experimente [Notă laterală: S-a încercat un alt tub cu clorură de staniu Strălucirea descrisă ] Ulterior, am încercat un alt tub cu clorură de staniu, achiziționat de dl rumenire Acesta s-a luminat ca tubul anterior, dar mai luminos A fost o strălucire de chihlimbar la joncțiunea becului negativ care se învecina cu parte capilară Acest lucru s-a pierdut la punerea magnetului La acelasi când s-a auzit un zgomot perceptibil de zgomot în tub și fire de lumină cu aspect metalic treceau prin becuri [Notă laterală: Spectrul descris ] Fără magnet, spectrul era unul continuu de ceață slabă, cu linii strălucitoare de tablă fulgerând uneori Cu magnetul, liniile de tablă străluceau deodată strălucitoare, puternice și clare pe un negru fundal, schimbarea efectului fiind foarte marcată CAPITOLUL XVII EFECTUL MAGNETULUI ASUPRA TUBULUI FOSFORRESCENT BULBAT [Notă laterală: tub mare cu bulb fosforescent Iluminarea descrisă Spectrul descris Strălucire când descărcarea s-a oprit, descris ] Domnul John Browning mi-a împrumutat cu amabilitate un tub fosforescent mare cu cinci becuri, despre care se spune că sunt umplute cu gaz sulfuros anhidru (SO ₂ ) (Vedea Planșa XVIII smochin ) Acest tub s-a luminat frumos cu cel mare bobina Părțile tubulare de legătură ale acestuia au fost umplute cu o lumină strălucitoare, mărgele, transparentă, lumină trandafirie; în timp ce becurile străluceau cu un mai mult efect opac cu nuanțe de albastru S-a constatat că spectrul părții tubulare este exact de acord cu banda luminoasă principală văzută într-un tub SO ₃ Geissler Spectrul de strălucire a becului era unul continuu slab verde-albastru, cu benzi sau linii luminoase care luminează ușor uneori Când descărcarea a fost oprit, tubul încă strălucea cu o lumină moderată, opaca, lumină gri-verde Această strălucire s-a stins treptat, începând întotdeauna cu bulbul formând polul negativ sau violet și astfel se stinge, bulb de bec, spre polul pozitiv Becul cu polul negativ era uneori aprins oprind brusc curentul, aproape deloc aprinse, celelalte becuri fiind luminos [Notă laterală: Comparație cu tubul Geissler SO ₃ ] ( ) Am comparat tubul mare cu un tub SO ₃ Geissler, prin intermediul o prismă de comparație pe fantă, cu rezultatul înainte detaliat The Tubul Geissler, totuși, nu a arătat nicio strălucire ulterioară [Notă laterală: Efectele becurilor asupra aprinderii tubului descris Efecte ale inversarea curentului Stralucirea ulterioară restabilită prin trecerea curentului ] ( ) Am aprins tubul Browning cu bobina mare Negativul becul a fost întotdeauna cel mai puțin umplut cu vapori albaștri opaci, iar cel alte becuri au crescut în densitatea vaporilor în ordinea în care se apropiau spre becul pozitiv Când curentul a fost inversat, astfel încât strălucirea negativă și pozitivă a schimbat locurile, becul negativ încă a rămas transparentă, deși strălucirea opacă pozitivă a avut (probabil) fost aruncat în ea Când strălucirea de după a dispărut destul de mult în becuri, a fost din nou puternic restaurat, prin trecerea curentului pt câteva secunde doar prin tub [Notă secundară: Efectul inversării curentului asupra strălucirii la polul pozitiv ] ( ) Tubul a fost bine excitat, iar cele patru becuri (altele decât cele negativ), la oprirea curentului, a strălucit puternic Curentul a fost apoi trimis prin inversare, astfel încât să arunce strălucirea negativă pentru a câteva secunde în becul pozitiv Lumina ulterioară în becul pozitiv s-a stins imediat La inversarea încă o dată curentul, a fost doar restaurat după o anumită cantitate de continuare a fluxului pozitiv [Ilustrație: Planșa XVIII ] [Notă laterală: Efectul schimbării curentului asupra celor trei becuri centrale ] Timpul în care strălucirea negativă a fost aruncată în becul pozitiv nu părea suficient pentru a fi încălzit După schimbarea rapidă a direcția curentului de mai multe ori și apoi oprindu-l, cei trei Doar becurile centrale aveau o strălucire ulterioară, cele două extreme neavând niciuna, fiind ambele la fel de transparente [Notă laterală: Efectul căldurii asupra becurilor Efectul răcirii prin pulverizare cu eter ] ( ) Pe becul central a fost aplicată o căldură moderată de la o lampă cu spirt ( a ) în timp ce curentul era pornit; și de asemenea ( b ) când acest lucru a fost oprit, iar becul a strălucit În primul caz s-a constatat că becul a primit mai mult transparent; iar în al doilea caz strălucirea de după a dispărut în a timp proporţional mai scurt în becul încălzit decât în celelalte La testați rezultatul răcirii becurilor, becului cu pol negativ și de asemenea centrale au fost fiecare supus acțiunii pulverizării eterice și, de asemenea de eter și apă-spray amestecate Acest lucru s-a făcut, ( a ) când curentul trecea și ( b ) când era oprit și strălucirea era doar în bec Becurile s-au răcit până când a apărut un efect rece marcat la atingere produs Nu am observat nicio diferență în comportamentul becurilor astfel tratat în comparație cu ceilalți, fie când era curentul trecere sau în cazul strălucirii de după [Notă laterală: bec cu pol negativ între armăturile magnetului Efecte asupra strălucire negativă și pozitivă ] ( ) Am plasat becul cu pol negativ între punctele conice ale armăturile și a excitat magnetul Strălucirea negativă s-a contractat într-o semilună condensată în violet, în acord cu magneticul curbe Strălucirea pozitivă a aceluiași bec și-a pierdut mărgele (stratificat) caracter și s-a condensat într-un flux luminos de lumină, care din urmă a ieșit din tubul interior mic și a format un set în spirală de răspândire de inele de nori în interiorul bulbului (vezi Planșa XVIII fig ) Acțiunea lui magnetul părea să fie exercitat în suprimarea stratificării, condensarea strălucirea într-un flux luminos de lumină și forțându-l pe acesta din urmă să „coada peste” la fiecare extremitate a articulațiilor tubulare în bulbi — acest efect extinzându-se chiar până la al doilea bec Când becul pozitiv a fost plasat între polii magnetului, strălucirea a fost pur și simplu condensată într-un flux stratificat strălucitor, care a zburat către ambele părți ale becului [Notă laterală: Efectul magnetului asupra strălucirii în becul nr ] ( ) a Becul nr (vezi Planșa XVIII fig ) a fost plasat între polii magnetului excitat, iar curentul a fost trecut și apoi oprit Strălucirea din acel bec a dispărut din ordinea sa și mai devreme decât a intrat cazuri obișnuite (aproape de la nr ) [Notă laterală: Alte becuri testate în mod similar ] b Aceeași și alte becuri au fost testate în mod similar In toate cazează becul influențat de magnet, când curentul a fost oprit, a fost găsit perceptibil mai slab în post-strălucire [Notă secundară: Efectul magnetului asupra strălucirii ulterioare în sine ] c Tubul a fost aranjat cu unul dintre becuri între poli a magnetului neexcitat; curentul a fost trecut și oprit și strălucirea ulterioară obţinută Magnetul fiind apoi excitat rapid, cel strălucirea ulterioară în bec, sub influența acestuia, s-a stins; iar becul a devenit transparent, perceptibil mai devreme decât în circumstanțe obișnuite Am încercat acest lucru de mai multe ori, cu același rezultat în fiecare caz [Notă secundară: experimentele domnului Thompson privind acțiunea magneților asupra lichidului inele ] Notă —În legătură cu aceste experimente, se poate menționa că dl Se spune că SP Thompson, din Bristol, a studiat acțiunea magnetism asupra inelelor de lichid colorat proiectate prin apă și să fi observat întârzierea lor şi distrugerea parţială în treacăt printr-un câmp magnetic puternic [Notă secundară: explicația domnului Ladd cu privire la unele dintre fenomenele observate ] Domnul Ladd mi-a sugerat că unele dintre fenomene produse indică o conducere a gazului în direcția de la negativ la pol pozitiv — o teorie care este susținută de acțiunea magnetului pe becuri, dacă aceasta este considerată respingătoare în ceea ce privește gazul influențat Efectul magnetului asupra tuburilor mici fosforescente (pulbere) [Notă laterală: Tuburi care conțin pulberi fosforescente descrise ] Am examinat șase tuburi vid care conțin pulberi fosforescente, care, la expunerea la lumina soarelui și îndepărtarea la întuneric sau după trecerea curentul electric de peste ele a continuat să strălucească în tuburi după cauza incitantă încetase Erau din sticlă subțire și de calibru egal pe tot parcursul Unul avea ½ inci lungime și ⅝ inci în diametru și nu avea etichetă; cel alte cinci aveau ½ inci lungime și ½ inch în diametru și erau etichetate respectiv:- Strontium vert, „galben, violet de calciu, " portocale, ” vert-bleuâtre [Notă laterală: Iluminarea tuburilor descrise Efectul magnetului asupra tub de ⅝ diametru Spectrul fără magnet ] Se spune că pulberile din tuburi conform acestei descrieri conțin fie sulfură de stronțiu sau calciu sau sulfat de chinină The primul tub menționat a strălucit cu o lumină albă și strălucitoare și, probabil conţinea ultima substanţă Efectul general al curentului asupra tuburile a fost similară în toate cazurile Sub un curent suficient de puternic, s-au luminat cu o strălucire strălucitoare, ușor verde-alb; in care, cu toate acestea, privind în lateral, a fost posibil să se detecteze un trandafiriu delicat tentă Orice culoare dincolo de acestea din tuburi părea să depindă de pulberi închise în ele Când curentul a fost oprit, pulberile singur strălucea în conformitate cu culorile menționate pe etichete, cel gaz rarefiat sau aer în tuburi care nu dă nici o strălucire ulterioară, ca în cazul tubului de acid sulfuros Când tubul cu diametrul ⅝ a fost excitat prin bobina mică, efectul magnetului a fost de a suprima complet și stinge strălucirea Când acesta și celelalte tuburi au fost lucrate cu bobină mai mare, spectrul, fără magnet, era luminos și continuu, fie fără linii, fie urme foarte slabe ale acestora și, extinzându-se prin întreaga gamă de culori a fost cel mai strălucitor în și în jurul verdelui [Notă laterală: efect de magnet asupra strălucirii La fel și pe spectru ] Cu magnetul excitat, o linie strălucitoare de lumină roz a fost condensată pe partea superioară a tubului; în timp ce strălucirea în tub în general a devenit foarte hotărât mai slab, cu excepția electrozilor, care încă a păstrat o anumită cantitate de strălucire Spectrul era, de asemenea, mult schimbat Strălucirea strălucitoare continuă a devenit mult mai slabă și multe ascuțite iar pe ea se vedeau linii destul de strălucitoare Aceste rânduri au fost, în ceea ce privește caracter, nu ușor de recunoscut Hidrogenul (F) a fost, totuși, clar distins; iar alte linii, pe care le consideram a fi N, erau comune la toate tuburile Unele rânduri au fost, de asemenea, remarcate ca fiind, fără magnet, nu atât de constant [Notă laterală: Tuburi examinate și comparate pentru spectre ] Portocaliul de calciu și violetul de calciu, în comparație pentru spectre, au fost identice; cele două tuburi de stronțiu cu greu, dar cu stronțiu vert un strălucitor spectrul continuu a ascuns în principal liniile Stronțiul galben și portocalul de calciu nu erau la fel; stronțiu vert și violet de calciu diferă Calcium orange și calcium vert-bleuâtre au fost considerate la fel; dar comparatia nu a fost usoara, ca vert de calciu era strălucitoare, iar liniile se vedeau doar slab pe continuu spectru Pentru a nu muta pulberile, tuburile au fost așezate orizontal și două spectre examinate simultan peste tuburi Tuburi de iluminat cu un singur fir (Marquis of Salisbury's Observatii) [Notă laterală: Un fir conectat doar cu un electrod ] Tuburile de vid folosite au fost examinate în mod obișnuit, dar un singur fir a fost conectat doar cu un electrod Celălalt fir a fost atașat la capătul unei baghete de sticlă, iar circuitul era din când în când finalizat în timp ce tubul era înaintea spectroscopului S-a folosit bobina mare În toate cazurile, cu un singur fir, strălucirea a fost foarte slab în comparație cu cel al circuitului închis [Notă laterală: vapori de eter ] ( ) Vapor de eter —Cu ambele fire, în companie cu strălucirea obișnuită benzi ale spectrului de carbon, umbrire spre violet, liniile H au fost foarte ascuțiți și strălucitori Cu un singur fir, benzile de carbon au rămas ușor strălucitoare, cu ambele părți nebuloase deopotrivă și cu nr umbrire spre violet (Nu eram siguri dacă acest lucru nu a fost efectul reducerii luminii ) Liniile H, totuși inițial mai puternic decât benzile de carbon, destul de dispărut din spectru [Notă laterală: Cărbune-gaz ] ( ) Cărbune-gaz —Au fost produse aceleași efecte; dar ne-am gândit că putem detectează urme foarte slabe ale liniilor H [Notă laterală: azot ] ( ) Azot — Liniile N, precum și cele ale lui H (văzute și în tub), au fost mult mai slabe cu un fir, dar liniile H mai mult în proporţie [Notă laterală: hidrogen ] ( ) Hidrogen —Doar o reducere marcată a strălucirii întregului spectru [Notă laterală: Oxigen, N și H ] ( ) Oxigen —Un tub impur, care arată O (unele dintre liniile de hidrocarbură?), spectre N și H simultan Cu un fir, liniile O au rămas destul de strălucitoare, N și H fiind vizibile doar puțin [Notă laterală: apă-gaz ] ( ) Apă-gaz —Același efect [Notă laterală: vapori de terebentină ] ( ) Vapor de terebentină — Același efect ca și eterul, dar liniile H ar putea fi vag vazut CAPITOLUL XVIII ACȚIA MAGNETULUI ASUPRA SCÂNTEEI ELECTRICE [Notă laterală: Aparatură folosită ] Magnetul a fost excitat cu două plăci ale bateriei mari și bobina mai mare cu celelalte doua placi, actiunea in ambele cazuri fiind puternic O scânteie de la bobină a fost trecută între doi electrozi de sârmă de platină, distanță de vreo trei centimetri [Notă: scânteie și aura descrise ] Constata în centru dintr-un flux subțire de lumină alb-albăstruie, viu strălucitor, în jurul căruia se zărea un îngust, uniform, difuz, nuanțat de galben aura, care a însoțit scânteia în toate mișcările ei Scanteia mereu lovit peste punctele extreme ale electrozilor (vezi placa XVII smochin ) [Notă secundară: Efectul magnetului asupra aurei ] La plasarea între polii conici ai magnetului excitat firul strălucitor al scânteii nu s-a schimbat; dar în loc de aura nesemnificativă nuanţată de galben care însoţea pe cei nemagnetizaţi scânteie, acum a izbit, în unghi drept cu polii magnetului, a semi-disc subțire de flacără asemănătoare cu aură Această aura extinsă curgea considerabil de-a lungul fiecărui electrod, deși scânteia propriu-zisă încă a lovit din puncte [Notă laterală: Aura extinsă descrisă ] Aura era ceva mai mare ca întindere pe un electrod decât pe alte În primul caz, a apărut dintr-un număr considerabil de minute puncte iluminate; pe celălalt electrod, aceste puncte iluminate erau mai puține la număr, iar flacăra avea o nuanță mai violetă Mers înapoi curent aceste efecte au fost inversate Aura era uniform subțire și asemănător unui disc, iar marginea curbată remarcabil de adevărată ca formă (vezi Planșa XVII smochin ) Direcția laterală a aurei a fost schimbată când curentul a fost inversat [Notă laterală: Aura nu este proporțională cu lungimea scânteii ] S-a constatat că aura nu este proporțională cu lungimea scânteii Când electrozii au fost abordați, astfel încât să scurteze foarte mult scânteia, the aura încă a răsărit la o distanţă şi o măsură destul de disproporţionată la lungimea scânteii Chiar și atunci când electrozii au fost apropiați așa aproape că scânteia era într-adevăr foarte scurtă, încă, sub magnetic influența, și-a făcut apariția o aură foarte considerabilă [Notă secundară: Efectul ruperii bobinei de lucru asupra aurei ] La lucrarea bobinei-rupere, s-a constatat ca in proportie cu șurubul de contact a fost tras în afară de rupere, astfel încât aura treptat diminuat în amploare, până în cele din urmă, prin continuarea creșterii distanța dintre șurub și rupere, s-a atins un punct când era subțire scântei strălucitoare, fără nicio aură, au trecut După prelucrarea șurubului au trecut scântei mai aproape, mai groase și aura și-a făcut din nou apariția La fel de aura s-a micșorat în dimensiune și s-a schimbat treptat în nuanță din gălbui roz-roz până la violet [Notă laterală: scânteie luată în becul de sticlă ] Scânteia a fost luată într-un bec de sticlă, tubul în care a fost suflată fiind deschis la ambele capete, cu acelasi efect ca in aer liber Pe polii magnetului a fost pusă o placă de sticlă și scânteia a fost trecut de-a lungul stâlpilor (în aceeași direcție cu sticla grea a fost pusă în experimentul Faraday) Nu s-a format nicio aura Punctele au fost apoi s-a deplasat, astfel încât să ducă scânteia în unghi drept față de poli, iar aura s-a format ca înainte [Notă laterală: Aura ar putea fi îndepărtată de scânteie ] S-a descoperit că aura putea fi zvârlită în unghi drept față de scânteie Când a fost îndemnat puternic, a luat forma unei limbi pâlpâitoare perdea de flacără, zburând în direcția contrară celei din pe care curentul de aer a continuat și din nou revenind la original forma pe măsură ce impulsul a fost eliminat Scânteia propriu-zisă nu a fost influențată (vezi Planșa XVII fig ) [Notă laterală: Efectul retragerii scânteii din poziția centrală între stâlpi ] Pe măsură ce scânteia a fost retrasă din poziţia sa centrală între poli a magnetului, marginea convexă a aurei a devenit treptat mai puțin perfectă, și și-a asumat un aspect zdrențuit și rupt, inegalitatea uneori ridicându-se aproape la jeturi sau pulverizări pâlpâitoare de lumină Scânteia a fost de asemenea, ușor curbat departe de electrozi (vezi Planșa XVII fig ) [Notă laterală: Magnetul nu a avut niciun efect asupra scânteii condensate ] Un condensator de patru plăci acoperite a fost introdus în circuit, provocând o scânteie ascuțită, strălucitoare, alb-albastru, aparent împărțită în pârâie și fără aură Magnetul nu a avut niciun efect asupra acestui lucru formă de scânteie CAPITOLUL XIX DESCĂRCAREA ÎN VID ÎN VASOELE MAI MARI ȘI EFECTELE MAGNETICE PE ACESTEA A fost folosită o pompă de aer a lui Tate și scânteia de la bobina mai mare The epuizarea nu putea fi dusă prea departe [Notă laterală: Descris receptorul globular Descărcarea descrisă ] ( ) S-a folosit un receptor globular, având capace de alamă pentru epuizare, și fire de platină care trec prin părțile opuse pentru electrozi (vezi Planșa XVIII fig ) Cu epuizare parțială, din pozitiv electrodul a continuat lung, ascuțit, strălucitor, scântei trandafirii, lovind în zig-zag peste receptor Din terminalul negativ a apărut un număr mai mare de fluxuri de lumină mai albastre și mai difuze, ca pânzele de păianjen; si aceste au fost învăluite, pe o mică distanţă de terminal, într-o uşoară ceaţă aură Ambele seturi s-au jucat atât în jurul părților laterale ale paharului, cât și pe deasupra [Notă laterală: este descris receptorul în formă de clopot Descărcarea descrisă ] ( ) Un receptor în formă de clopot, cu terminale introduse în lateral și unul tot în vârf, a fost folosit în continuare (vezi Planșa XVIII fig ) Când partea au fost folosite terminale, efectul a fost aproape același ca în ultimul caz Când terminalul superior a fost folosit pentru un fir (celălalt fir fiind conectat cu placa-pompă) curgea un singur flux de lumină trandafirie strălucitoare de la terminalul superior la placă Mai întâi lovind partea centrală a placa, curentul a alunecat apoi spre unul dintre terminalele laterale, și așa până la marginea receptorului După ce s-a descărcat parțial de la contactul cu terminalul, fluxul s-a retras la fel de rapid spre centru din nou farfurii — acest efect fiind repetat din când în când în timp ce curentul trecea Curentul fiind inversat, un număr de strălucitori, dar mai slabe și mai difuze, fluxurile de lumină aveau aspectul de împușcare de la electrodul superior și de lovire pe placa de dedesubt; cu tendința de a zbura de unde au lovit, într-un mod similar cu un singur flux descris anterior Unde fiecare flux a atins farfuria a a apărut un punct strălucitor de lumină și s-a auzit un zgomot puternic în receptor [Notă laterală: receptor în formă de clopot fără electrozi Descărcare prin inducție descris ] ( ) A fost folosit un alt receptor în formă de clopot de formă similară Aceasta avea nu electrozii care formează o comunicare directă cu interiorul; dar în în locul acestora, două plachete de alamă subțire au fost cimentate, una în interior iar unul în afara sticlei, unul opus unul altuia Pe conexiune fiind realizate cu napolitana exterioară, efectele produse prin inducție au fost similare și aproape la fel de puternice ca cele din cazurile în care direct s-a realizat comunicarea cu interiorul receptorului [Notă laterală: tub lung mare epuizat și iluminat Forma spirală a descărcare ] ( ) Un tub mare, de inci lungime și inci în diametru, cu bilă și electrozii punctiform, respectiv, a fost epuizat, iar curentul a trecut prin ea Efectele au fost similare în majoritatea privințelor cu cele produse în receptorii globulare și clopot, dar fluxurile de lumină au presupus a formă distinct spirală în trecerea lor (vezi Planșa XVIII fig ) Acest tubul când a fost plasat între polii magnetului nu a arătat niciun efect, cu excepția o ușoară condensare a fluxurilor de lumină spre părțile laterale ale sticlă [Notă laterală: receptorul globular a fost din nou folosit ] ( ) Receptorul globular descris mai întâi a fost folosit din nou (pompa Tate fiind curățate și lucrând mai ușor) [Notă laterală: post-strălucire fosforescentă care urmează scânteii ] ( a ) Când epuizarea a fost cât se poate de bună, scânteia a izbucnit peste într-un singur flux de lumină roz, ușor extins, având a tendinţa de a se curba în sus (vezi Planşa XVIII fig ) Electrozii aveau dar puțină strălucire în jurul lor, doar cât să distingă polii în afară Când curgerea pârâului a fost întreruptă prin ruperea contactului cu un singur terminal, astfel încât scânteile au trecut succesiv, ne-am gândit că a detectat o strălucire ulterioară fosforescentă albastră, care urmează fiecărei scântei [Notă laterală: cablul pozitiv atașat numai ] ( b ) Numai firul pozitiv a fost atașat la un electrod, negativul fiind neconectat Un set de fluxuri slabe de păianjen alb-albastru lumina se raspandeste de la electrod peste tot receptorul, avand un vibrator mişcare Spațiile dintre acestea erau întunecate și nu exista nici o aură efectul fiind similar, dar nu chiar atât de luminos și pronunțat, ca atunci când ambele fire au fost atașate (vezi Planșa XVIII fig ) [Notă laterală: cablul negativ atașat numai ] ( c ) Numai firul negativ a fost atașat Fluxurile de pânză de păianjen erau absent sau împușcat doar foarte ocazional Efectul principal a fost a flux nebulos drept de lumină violetă, care începea la electrod și se întinde în formă de evantai către capacul inferior de alamă al destinatarul; în timp ce, în același timp, o aură sau strălucire de lumină similară, dar de calitate mai slabă, răspândit de la electrod pe cel puțin jumătate a receptorului Această aura ar fi umplut fără îndoială un mic balon (vezi Planșa XVIII smochin ) [Notă secundară: Efectul epuizării treptate asupra descărcării ] ( d ) Când epuizarea a început pentru prima dată, ambii electrozi ai receptorul (ambele fire fiind conectate) a aruncat fluxuri ca o pânză de păianjen, ca în Experimentul , albastru pal de la un pol și oarecum roz de la celălalt Pe măsură ce epuizarea a progresat, pâraiele de un albastru pal au dispărut, în timp ce cele roz pâlpâitoare s-au diminuat în cantitate și întindere până în cele din urmă un singur flux de lumină roz a traversat receptorul ca în Experiment a La intrarea în aer, aceste efecte au avut loc invers ordine — singurul flux fiind rupt treptat, iar pânzele de păianjen luându-i locul [Notă laterală: receptor globular plasat pe polii magnetului Magnet efect ] ( e ) Receptorul globular epuizat a fost plasat pe stâlpii magnet excitat, cu fluxul în unghi drept față de ei Privind peste tot polul S al magnetului, electrodul negativ era pe mâna stângă, iar pozitivul din dreapta Efectul magnetului asupra curentului a fost aparent să o împarți în mai multe; dar acest aspect trebuie s-au datorat doar vibrațiilor, așa cum o oglindă rotativă a arătat fluxul ca singur Când curentul a fost inversat, fluxul care, fără magnet, pâlpâia oarecum și vibra, ușor îndreptat spre polul pozitiv și întregul flux a devenit mai constant [Notă laterală: fire simple atașate ] ( f ) Firele simple au fost atașate succesiv la negativ și poli pozitivi, iar streamers-ul din pânză de păianjen și strălucire descrise anterior obținut S-a constatat că magnetul nu are niciun efect hotărât asupra niciunuia dintre ele aceste [Notă laterală: Tub Plücker plasat între polii magnetului cu fir negativ doar atașat ] ( ) Tubul de aer Plücker (Plansa XVII fig ) a fost plasat între polii magnetului, iar firul negativ a fost conectat doar cu electrod drept O strălucire violet pal a fost văzută în jurul acestui electrod și o altă strălucire, dar mai slabă, de o descriere similară la inel electrod, spațiul intermediar fiind umplut cu un de culoare somon ușoară Această strălucire violetă a fost condensată într-un arc prin acțiunea magnet Inversând curentul, strălucirea violetă a rămas la fiecare electrod, iar cel dintre polii magnetului era încă influențat într-un arc [Notă laterală: tubul Geissler înlocuit, cu rezultate similare ] ( ) Tubul Plücker a fost înlocuit cu un tub Geissler de aer, cu foarte cam acelasi rezultat Indiferent de firul atașat, a apărut o strălucire violetă la electrodul conectat și unul mai slab de același caracter la celălalt; iar magnetul le-a influențat pe amândouă Conectarea de culoarea somonului strălucirea era slabă [Notă: receptor globular tratat cu anhidridă fosforică ] ( a ) Receptorul globular avea niște anhidridă fosforică agitată aceasta; iar apoi s-a epuizat Fluxurile din pânză de păianjen și violetul strălucesc fiecare a apărut conform căruia era conectat firul Nu a fost marcat diferența dintre receptorul cu anhidridă și fără; cu exceptia că în primul caz streamers și strălucirea au fost reduse în întindere și putere și erau relativ slabe [Notă laterală: Descărcarea în vapori de apă descris ] ( b ) Anhidrida fiind spălată, mai întâi cu simplă și apoi cu apă distilată s-au permis câteva picături din aceasta din urmă să rămână în receptor La epuizare s-a format un nor de vapori și descărcarea a trecut (ambele terminale fiind conectate cu bobina) prin asta Fluxul de lumină trandafiriu s-a format ca de obicei, dar a fost mai pâlpâitor și mai instabil Pe măsură ce epuizarea era diminuată, rozul fluxul a dispărut, iar pânzele de păianjen au început să umple receptorul Acestea erau, totuși, nu atât de strălucitoare și ascuțite ca într-un receptor uscat, dar erau slabe și late; în timp ce niște fluxuri difuze și nebuloase de lumină, alergare (ușor îndoită) de la stâlp la stâlp și de la ¼ la ⅜ de inch largi, au fost amestecate cu ele Când un singur fir era conectat, strălucirea și streamerele de la electrod erau foarte slabe [Notă laterală: clopoțel-receptor mare și placă descrise Receptorul epuizat și s-a format un flux de lumină ] ( ) În continuare a fost folosit un receptor mare în formă de clopot, de × inci Era deschis la fund, care era măcinat ca de obicei; și avea o deschidere mică în partea de sus, purtând și o margine de pământ O placă de alamă solidă era pregătit, măcinat numai pe margine (pentru a lua receptorul), iar în centrul acestei plăci de alamă au fost introduse două discuri de moale fier, corespunzând ca poziție și dimensiune cu stâlpii lui Ladd electromagnet (vezi Planșa XVIII fig ) Când a fost pusă această farfurie magnetul, polii și discurile erau în contact; iar discurile au devenit poli N și S din interiorul receptorului O placă mică de alamă care poartă un robinet și tub de evacuare și un șurub de fixare pentru atașarea unui electrod în interior, a închis receptorul sus Receptorul și placa fiind plasate pe polii-magneți, primul a fost epuizat până când descărcarea a devenit roz flux de lumină ușor difuzat; cu un spațiu mic neluminat între acesta și polul negativ, unde a apărut obișnuita strălucire violetă în jurul firului Acest flux de lumină a fost folosit pentru experimente după detalii În unele cazurile armăturile conice au fost plasate în interiorul receptorului, în altele numai discurile erau folosite ca poli magnetici [Notă secundară: Efectul asupra aceluiași efect atunci când magnetul este excitat ] ( a ) Cu aparatul aranjat așa cum se arată pe Planșa XVIII smochin , și magnetul excitat, o strălucire violetă a apărut în jurul capătului firului care a fost negativ Intervine apoi un mic spațiu neluminat, cel fluxul curgea într-o curbă între sârmă și armătură, care din urmă era pozitiv Fluxul nu era constant și avea tendința de a se roti; dar ca acest lucru a fost observat mai bine doar cu discuri, este descris mai departe [Notă laterală: Experimente cu armătura conică îndepărtată Vibrând curent ] ( b ) Armătura conică din interiorul receptorului a fost îndepărtată, iar curentului permis să se conecteze cu centrul plăcii pompei Cand magnetul a fost excitat, fluxul a fost proiectat violent în unghi drept spre poli, cu o mișcare de vibrație pe ambele părți în funcție de direcția curentului Când firul a fost pozitiv, mișcarea a fost spre stânga, cu o uşoară înclinare spre polul N Când firul a fost negativ mișcarea a fost spre dreapta, dar mai degrabă curbă puternică spre polul N Mișcarea de vibrație a fost foarte distinctă, și a dat aspectul a șase sau șapte pârâuri curgând în mod regulat intervale (vezi Planșa XVIII fig ) [Notă laterală: sârmă care se rotește peste stâlpul S ] ( c ) Firul a fost apoi plasat peste centrul discului care formează S pol Cu firul negativ și polul pozitiv, rotirea stream a fost hotărât, dar nu foarte puternic, de la dreapta la stânga dinspre centrul plăcii (ca acelui ceasului) Cu firul pozitiv iar polul negativ, rotația a fost puternic de la stânga la dreapta, cu a dispoziție de răsucire în spirală în flux (vezi Planșa XVIII fig ) [Notă laterală: La fel peste polul N ] ( d ) Sârma a fost plasată peste discul formând polul N Cu firul negativ și polul pozitiv, rotația fluxului a fost lăsată să dreapta Cu firul pozitiv și polul negativ, rotația a fost corectă spre stânga (vezi Planșa XVIII fig ) [Notă laterală: Flux aruncat peste receptor deasupra polilor magnetului ] ( e ) Fluxul a fost aruncat peste receptor din lateral șuruburi de legare deasupra discurilor și în unghi drept față de discuri și apoi în sens invers, i e de-a lungul lor În niciun caz nu a existat orice schimbare marcată atunci când magnetul a fost excitat ( f ) Armăturile conice au fost plasate cu capetele ascuțite pe discuri în receptor și fluxul aruncat deasupra și de-a lungul lor Aceasta divergent — o parte care trece drept între electrozi, în timp ce un alt flux și niște pânze de păianjen curgeau de la fiecare electrod până la cel mai apropiat pol Pârâurile și pânzele de păianjen pâlpâiau mult Nu a fost marcat schimba atunci când magnetul a fost excitat Unele dintre cercetările magnetice ale baronului Reichenbach au fost testate [Notă secundară: cercetările baronului Reichenbach ] În Dr W Gregory a publicat un rezumat al lui Baron Reichenbach „Cercetări asupra magnetismului și asupra anumitor subiecte conexe, inclusiv a presupus nou Imponderabil ' [Notă laterală: Auroræ considerate a fi lumini magnetice Flăcări văzute de persoane „sensibile” ] Dintr-un paragraf din această lucrare, s-ar părea că baronul a luat în considerare observațiile sale ca tind spre o explicație a Aurora Boreale; și, întrucât s-a admis în general că aceste fenomene au loc în interior atmosfera noastră, că a apărut o mare probabilitate ca Auroræ să fie lumini magnetice vizibile Baronul, în lucrarea originală, descrie pe deplin Aurora Boreale; și concluzionează că trebuie să fie similar în natura sa la flăcările luminii văzute curgând din polii-magnet de către Mdlle Reichel și alți pacienți sensibili ai Baronului Este regretabil că aceste flăcări au fost văzute doar de anumite persoane „sensibile” The De asemenea, desenele date despre ele nu prezintă nicio analogie cu curbele magnetice [Notă laterală: Magnetul a fost testat pentru astfel de flăcări ] Având oportunitatea unui magnet puternic în cel folosit în timpul nostru Experimentele cu tub, am încercat să detectăm magneticul Baronului flăcări, pe sau în jurul polii magnetului nostru, într-o cameră perfect întunecată S-au făcut aranjamente pentru conectarea și deconectarea în tăcere a bateriei cu magnetul, fără știrea cuiva în afară de operator Experimentul s-a dovedit un eșec total; fără flăcări sau deversări de se vedea lumina de orice fel Observatorii au fost cinci la număr, doi domni și trei doamne, dar niciuna din partid nu s-a dovedit „sensibilă” [Notă secundară: experimentele domnului Brooks privind acțiunea magnetului asupra a placă fotografică sensibilă ] Câteva experimente făcute de domnul W Brooks și detaliate într-o lucrare citită de el în fața Societății Fotografice de Sud din Londra, par să coroboreze (într-o anumită măsură) declaraţiile făcute de baron cu privire la influența magnetului asupra unei plăci fotografice sensibile Amintindu-ne, totuși, cum a fost demonstrat că lumina poate fi „imbuteliat” ca sursa actinica pentru o perioada considerabila de timp, acesta pare o întrebare dacă imaginile obținute nu s-au datorat unora de asemenea sursă mai degrabă decât către orice aură magnetică REZUMAT AL EXPERIMENTELOR ANTERIOARE ŞI REZULTATELOR LOR [Notă secundară: Rezumatul experimentelor ] Capitolul XIV Acțiunea magnetului asupra strălucirii și spectrului gazului Geissler tuburi vid demonstrate Capitolul XV Acțiunea magnetului asupra tubului capilar de sticlă este negativizată a lui Faraday se repetă experimentul cu bara de sticlă grea Capitolul XVI Acțiunea magnetului asupra strălucirii într-un tub de aer larg demonstrat Notă pe stratificare În tubul Plücker, acțiunea magnetului asupra polului negativ (format arc) și polul pozitiv (produse inele lui Gassiot) demonstrate Efectele magnetului asupra strălucirii și spectrului tuburilor vid clorură de staniu demonstrat Capitolul XVII Efectul magnetului asupra luminii ulterioare într-un fosforescent cu bulb tub demonstrat Efectul magnetului asupra strălucirii în mici fosforescente tuburi (pulbere) examinate Experimentele marchizului de Salisbury (iluminare cu un singur fir) testat și s-au ajuns la rezultate de confirmare Capitolul XVIII Acțiunea magnetului asupra aurei scânteii electrice demonstrată Capitolul XIX Efectele magnetului asupra descărcărilor in vacuo în vase mai mari demonstrat Experimentul cu balonul lui Ångström testat; aceleasi rezultate nu obținut dacă nu a fost conectat un singur fir Experimente care demonstrează acțiunea unui magnet asupra unui curent electric, adică vibrație între și rotund rotund, poli Flăcările magnetice ale baronului Reichenbach au fost testate fără rezultat CAPITOLUL XX CATEVA OBSERVAȚII DE CONCLUZIE Este obișnuit, în încheierea unei lucrări pe un subiect special, să-i rezumam conținuturi și să examineze rezultatele generale la care s-a ajuns Aceasta, însă, nu este ușor de făcut în cazul de față Conținutul volumului nostru cuprind o scurtă istorie a Aurorei, calitățile și spectrul acesteia; și s-a dat o declaraţie a mai multor concluzii la care diverse observatorii au ajuns cu privire la caracterul și cauzele sale In prezent starea cunoștințelor noastre asupra subiectului, pentru a adăuga o opinie acestor puteri par să savureze prezumția; iar întrebările implicate s-ar putea să fie tratat mai bine ca încă sub judice și ca necesitând în continuare și dovezi mai complete înainte de a ajunge la un verdict Următoarele observații prin urmare, trebuie luate mai degrabă ca note și memorii suplimentare, decât ca concluzii În afară de întrebările spectroscopice implicate, cele mai vechi iar majoritatea au primit teoria Aurorei — aceea că este o formă de descărcare electrică în regiunile mai rarefiate ale atmosferei,-se pare să se țină pe cont propriu: și dacă, după cum este probabil, o formă de fosforescență este implicat în descărcare de gestiune, observațiile lui M Lecoq de Boisbaudran asupra strălucirea liniei roșii sub influența frigului și căderea a liniei galben-verde într-o bandă de hidrogen fosforetat, vin în joc; și o legătură, deși ușoară și imperfectă, poate fi în aceasta respect trasat între descărcare și spectrul acesteia Experimentele detaliate în partea a II-a par să aibă un rol important, așa cum arată efect foarte marcat al magnetului asupra strălucirii rarefiate, precum și asupra scânteie în aer la presiune obișnuită Arcul bine definit format de aura scânteii, jeturile pâlpâitoare care înlocuiesc marginea uniformă a arcul când este retras parțial din influența magnetică și streamers formate atunci când aura este îndepărtată de scânteie (Placa XVII smochine , și ), sunt cu siguranță foarte sugestive pentru forme frecvente de scurgeri aurorale; și, dar pentru încercare și eșec, ar putea duce la așteaptă rezultate dintr-o comparație a spectrului de aer liniei cu cel al Aurora Experimentele cu un fir atașat la un singur electrod, arată cum strălucirea poate fi afectată și variată în culoare și caracter când descărcarea este întreruptă și incompletă Diferențele în electricitate tensiunea poate varia considerabil si caracterul descarcarii Influența magnetului în excitarea și luminarea strălucirii și spectrul unui gaz, în timp ce acesta scade și stinge strălucirea și spectrul altui gaz în același tub, sugerează o explicație a variația observată în intensitate și diferența de număr a Aurora-linii Intensitatea liniilor în funcție de temperatură și asta iarăși asupra rezistenței și se pare că rezistența este influențată de acțiunea magnetică, aceleași efecte de strălucire sau deprimare ale spectrul sunt probabil produse în Aurora, ca și în tuburile vid plasat între polii-magnet În observațiile marchizului de Salisbury, vaporii de parafină au dat C și liniile H atunci când sunt conectate la ambii poli ai bateriei, dar C linii numai atunci când sunt conectate cu un singur stâlp; iar în acest caz liniile erau la fel de ascuțiți de ambele părți Aceste observații (repetate în documentul nostru experimente) poate oferi o explicație de ce liniile de hidrogen nu sunt văzut în spectrul Aurora; deși aproape că nu poate exista nicio îndoială că fenomenul are loc de obicei în aer mai mult sau mai puţin umed Cercetările profesorului Ångström asupra strălucirii polului violet nu sunt în întregime coroborat de experimentele noastre; și pare îndoielnic dacă al lui rezultatele în balonul epuizat nu au fost obținute de la polul negativ numai O mare dificultate în compararea spectrului Aurora cu polul violet al tuburilor de aer și alte câteva spectre (inclusiv oxigen), rezultă din prezența în acesta din urmă a benzilor largi; si el este greu de înțeles cum se pot compara în mod adecvat aceste benzi liniile definite, deși slabe, observate de Dr Vogel și alții în spectrul Aurora De asemenea, trebuie avut în vedere că condițiile în baza cărora putem considera Aurora să obțină, sunt așa cum pot fi doar foarte imperfect imitat în laborator Auroræ, de asemenea, fără îndoială diferă în densitatea și grosimea stratului; și observația lui Kirchhoff trebuie amintit: „Că dacă grosimea unei pelicule de vapori crește, liniile sunt crescute în intensitate, liniile luminoase mai încet decât cel mai slab; și se poate întâmpla ca spectrul să pară a fi total schimbată atunci când masa vaporilor este modificată ” Era posibil să se testeze cu spectroscopul un nor sau peliculă de vapori gazoşi corespunzător într-o oarecare măsură în densitate și grosime cu o descărcare auroră, noi s-ar putea să se apropie mai mult de adevăr Dl Procter remarcă de asemenea (cum noi dovedit în experimentele noastre cu magnet): — „Aceea urme frecvent foarte mici corespunzând lor înșiși întregul descărcări electrice la scăzut presiuni și maschează complet spectrele oricăror alte gaze prezente ” Spectrul de oxigen, cu posibila sa variație prin conversia a acel gaz în stare alotropică numită ozon, părea la început să permită o perspectivă de relație strânsă cu spectrul Aurora; care, cu toate acestea, a dispărut la o examinare mai atentă Dacă azotul ar putea fi modificat într-un fel, cum oxigenul este convertit în ozon, s-ar putea oferi o altă oportunitate de investigare; dar nu avem dovezi în prezent a unei astfel de schimbări Spectrul de azot este de obicei găsit singular distinct și persistent; și, cu excepția faptului că variază de la bandă la linie după intensitatea debitului, nesupusă modificării[ ] Culorile liniilor sunt funcții ale lungimii de undă, supuse, totuși, la observatie ca intr-un spectru slab culorile isi pierd din intensitate The linia roșie din Aurora a fost uneori găsită mai strălucitoare decât verdele S-a sugerat că roșul și verdele pot fi spectre independente; dar variaţiile de nuanţă observate în capilarul de hidrogen şi alte tuburi în funcție de rezistența curentului, demonstrează că Culorile variate ale Aurorei pot fi legate de iluminarea anumite părți ale spectrului și nu indică neapărat acest lucru diferite gaze și spectre sunt excitate Absorbția poate juca, de asemenea, un rol important în natura Aurora-spectrul (teoria lui Zöllner conform căreia liniile sunt cu adevărat spații între benzile de absorbţie) Majoritatea gazelor vor da un spectru continuu în anumite circumstanțe, chiar și la o presiune scăzută Întrebarea prafului cosmic este îmbietoare, dar faptele strânse cu greu garantează în prezent legătura probabilă cu Aurora Dacă Auroræ ar fi compuse din meteori strălucitori incandescenți, ar fi rezonabil să ne așteptăm să găsim în spectru liniile de fier, un metal constituind atât de proeminent compoziţia meteoriţilor Fără conexiune între fier şi Aurora-spectre este, totuşi, dovedit; desi ea poate fi suspectat Spectrul de fier, așa cum s-a remarcat în altă parte, conține așa ceva multe rânduri pe care unii le pot, ca o simplă împrejurare accidentală, să fie îndeaproape de acord cu liniile Aurora Liniile de fier sunt, se poate remarca, de regulă, mai ascuțite și mai fine decât liniile aurorale, deși este posibil ca aceste caracteristici să poată variază dacă spectrul a fost obţinut într-un mediu rarefiat Tuburi cu fier de călcat se spune că terminalele dezvoltă un gaz compus de H și Fe nu am avut o oportunitate de a verifica acest lucru Se poate adăuga că slăbirea comparativă a celor mai refrangibili liniile spectrului Aurora sugerează o rezistență slabă la excitant curent, și o temperatură scăzută incompatibilă cu o teorie meteorică; și acest lucru nu este contrazis de luminozitatea liniilor roșii și verzi, dacă acestea se datorează unei origini fosforescente Expansiunea unei linii este recunoscut a fi dependent de presiune și, în consecință, de lățime a liniilor verzi sau roșii ar putea indica înălțimea Aurorei; în timp ce luminozitatea lor sau altfel ar putea oferi, de asemenea, o idee despre ea densitate Nicio observație în această direcție nu a avut, din câte știu, fost inregistrat Ca rezultat general al lucrărilor de spectru pe Aurora până în prezent timp, se pare că nu am reușit să găsim vreun spectru care, în ceea ce privește poziția, intensitatea și caracterul general al liniilor, coincide bine cu cel al Aurorei Într-adevăr, putem spune că nu găsim niciun spectru așa aproape aliat cu porțiuni chiar și din spectrul Aurora, ca să ne conducă la concluzionăm că am descoperit adevărata natură a unui spectru al Aurora (presupunând că ar cuprinde, după cum consideră unii, două sau mai multe) The întregul subiect poate fi caracterizat ca fiind încă un mister științific - care, totuși, s-ar putea să sperăm că niște observatori viitori, înarmați cu spectroscoape de deschidere mare și dispersie redusă, dar cu mijloace suficiente de măsurarea pozițiilor liniilor și, eventual, ajutată de fotografie, poate ajuta la rezolvare Absența singulară a Auroræ are, de ceva timp în trecut, nu li sa dat nicio oportunitate în acea direcție Fie ca unii dintre cititorii mei să fie mai mulți norocos în obținerea oportunităților de a vedea glorioasele incendii din cer, și ajută la dezlegarea unui paradox atât de interesant! ANEXE ANEXA A REFERINȚE LA UNELE LUCRĂRI ȘI ESEURI DESPRE AURORA (Majoritatea dintre acestea sunt citate în Edinburgh Encyclopedia și în „Encyclopædia Britannica ’) Musschenbridge, Inst Fiz c — Trai Fiz et Hist a Zorilor Boreal,' de M de Mairan Paris, Beccaria, „Dell’Electrical Artif și Nat p „Optica” a lui Smith, p „Opusculele matematice” ale lui D'Alembert, vol vi p „Tranzacții filozofice”, după cum urmează: Vol Pagini , , , , , , , - , , , , , , , , , , , , , — Diverse Berolinens ' , voi ip 'Cometariu Petrop tom ip , volum iv p „Legea Petrop , voi iv p — Mem Acad Paris,' , pp , ; ; — Mem Acad Berl , voi ip ; , p Suedez „Abhandlungen”, , p ; , p ; , p - , Bergman, „Opusc vol vp — American Trans ' vol ip — Mem de Matematică și Phys ' tom viii p Rozier, voi xiii p ; vol xv p ; vol xxxiii p Operele lui Franklin, vol ii Weidler, „Of Boreal Dawn” la Nocetus, 'De Iride et Aurora Boreale, cum Notis Boscovisch ' Roma, Chiminello, 'Mem societate Italiană ' volum vii p „Jurnalul” lui Gilbert, vol xv p ; și (în special) Dr al lui T Young — Nat Phil volum i p , și voi ii p Wiedeburg, „Despre aurora boreală” Jena, Hüpsch, „Studiind aurora boreală” Köln, Van Swinden, „Recueil de Mémoires” Haga, Wilke, „Din ultimele explicații despre aurora boreală”, Swed piure Wismar, Meteorul lui Dalton ceas ' , p , Loomis, „Sill Jurnal,' seria a II-a, xxxii p ; xxxiv p Cel la fel, seria a -a, vp ; BV Marsh, seria a III-a, xxxi p Oettingen și Vogel, Pogg Ann cxlvi pp - , Case şi Circuri, ibid cxlvi p ; cxlix p Silbermann, „Conturi”, lxviii pp - , , , Prof Fritz, „Geog Distr ”, Petermann's Mitth , octombrie Zehfuss, „Teoria fizică” Adelman, Frankfort „Natura”, iii pp - , , , , , , , ; iv pp - , , , , ; X (Ångström) „Edinburgh Astronomical Observations”, vol xiv - „Mecanic englez”, nu ( ianuarie ), p - ; si nu , pp - , ANEXA B EXTRASE DIN MANUAL ȘI INSTRUCȚIUNI PENTRU ARCTICA (ENGLEZA) EXPEDIȚIE, Notă privind observațiile aurorale De Prof STOKES, Sec RS Frecvența Aurorei în regiunile arctice oferă facilități deosebite pentru studiul trăsăturilor generale ale fenomenului, ca în cazul observatorul crede că a perceput vreo lege pe care o va face probabil în curând și în mod repetat, au oportunități de a-l confrunta cu observația The Următoarele puncte merită atenție: Streamers —Este bine cunoscut că, cel puțin de regulă, streamers sunt paralele cu acul de scufundare, după cum se deduce din observație că formează arce de cercuri mari care trec prin zenitul magnetic S-a afirmat, însă, că uneori au fost văzute curbate Dacă se observă ceva de acest fel, observatorul ar trebui să noteze circumstanțele cu cea mai mare atenție Ar trebui să observe în special dacă este unul și același streamer care este curbat, sau dacă curbura este apare doar și rezultă din împrejurarea că o serie de scurte, streamers drepte pornesc de la baze astfel dispuse încât luminozitatea ca a întregul prezintă forma unei benzi curbe Au streamers vreo mișcare laterală? și dacă da, este din dreapta la stânga sau la stânga la dreapta, sau uneori una și alteori cealaltă, după sfertul de cer în care se vede streamerul sau alte circumstante? Din nou, dacă există mișcare laterală, este oare streamers individuale se mișcă lateral sau că streamers proaspete se ridică la unul partea primei, sau parțial una și parțial cealaltă? Faceți streamere, sau o parte dintr-un sistem de streamere pare să aibă vreo uniformă raport cu norii, de parcă ar fi izvorât din ei? Se pot vedea stelele imediat sub baza de streamers? Se pare că streamerii au vreunul relație certă cu munții? Sunt văzute vreodată între observator? și un munte, astfel încât să pară proiectat pe el? Acesta sau oricare altul indicația unei origini scăzute ar trebui descrisă cu cea mai mare atenție Când streamers formează o coroană, caracterul acesteia ar trebui descris Arcade aurorale —Sunt arcade întotdeauna perpendiculare pe magnetic meridian? Dacă sunt incomplete, cresc lateral? si daca da, in ce mod, și în ce parte? Se mișcă întotdeauna din nord (magnetic) spre sud? și dacă da, este printr-o mișcare spre sud a individului streamers, sau de streamers noi care izvorăsc la sud de cele vechi? Care (prin estimare sau prin referire la stele cunoscute) poate fi lățimea a arcului în diferite poziții în progresul său? Apar arcade să nu fii altceva decât congerii de streameri sau să ai un independent existenţă? Ce relații, dacă există, au ele cu norii? si daca are legatura, cu ce fel de nori sunt legati? Pulsations —Pulsațiile se deplasează în vreo direcție invariabilă? Ce timp au nevoie pentru a ajunge dintr-o parte a cerului în alta? Sunt ei rulează foi de lumină continuă, sau petice fixe care devin luminos, sau mai luminos, în succesiune rapidă? și dacă plasturi, faceți acestea par a fi streamere prescurtate? Sunt aceleași patch-uri luminoase pulsatii succesive? Sunete (?) —Așa cum unii au bănuit că Aurora este însoțită de sunet, atenția observatorului ar trebui îndreptată către această întrebare când o Aurora este văzută în timpul unui calm Dacă se suspectează sunetul, observatorul ar trebui să se străduiască, schimbându-și poziția, să îndepărteze spiculii gheață din vecinătatea urechilor, mustăților lui etc , pentru a constata dacă se poate referi la acțiunea unui astfel de vânt pe care îl are o parte din rochia sau persoana lui Dacă ar trebui să apară clar că acesta nu se referă la vânt, apoi la circumstanțele apariției sale, caracterul său, relația sa (dacă există) cu exploziile de lumină, ar trebui să fie cea mai mare atent notat Aceste întrebări sunt pregătite doar pentru a conduce observatorul să direcționeze atenția sa asupra diferitelor trăsături ale fenomenului Răspunsurile nu sunt solicitat, cu excepția cazurilor în care pot fi date răspunsuri certe; și observatorul ar trebui să-și păstreze atenția vie pentru a observa și a privi orice alte caracteristici care pot părea de interes Este de dorit ca desenele ar trebui să fie făcute din afișaje remarcabile Observațiile cu electrometrul lui Sir William Thomson ar fi foarte interesant în legătură cu Aurora, în special o comparație a lecturi înainte, în timpul și după o trecere a Aurorei peste zenit Observații spectroscopice De Prof GG STOKES, Sec RS Spectrul Aurorei Spectrul Aurorei conține o linie strălucitoare bine-cunoscută în verde gălbui, care a fost observat cu precizie Sunt de asemenea, alte linii strălucitoare de refrangibilitate mai mare, determinarea de ale căror poziții sunt mai dificile din cauza leșinului lor, și există și una sau mai multe linii în roșu, în aurore roșii Ar trebui să profitați de un afișaj neobișnuit de luminos pentru a determina pozițiile liniilor mai slabe Acela dintre cele mai strălucitoare linii, deși bine cunoscute, ar trebui măsurate în același timp pentru a controla observațiile Caracterul liniilor ( adică dacă sunt strict linii, care arată imagini cu lățimea aparentă a fantei sau benzi înguste, clar definite sau umbrite) ar trebui de asemenea precizate Uneori, pe cer, se vede o strălucire slabă de lumină noaptea originea căruia (presupusă din prezența norilor) este îndoielnică A spectroscopul de cea mai grosolană descriere poate fi util în astfel de cazuri folosit pentru a determina dacă lumina este aurorală sau nu, ca în primul caz, originea aurorale este detectată de linia luminoasă principală Observatorul poate fi astfel condus să fie în căutarea unui afișaj care altfel ar fi fost ratată S-a spus, însă, că lumina aurorală nu o face în toate cazurile prezintă linii strălucitoare, dar uneori, cel puțin în est și vest arcul Aurorei, prezintă un spectru continuu Această afirmație ar trebui să fie confruntat cu observaţia, având o grijă deosebită ca aurora lumina să nu fie confundată cu lumina care, deși este văzută în aceeași direcție, este de altă origine, cum ar fi, de exemplu, lumina de la a banc de ceață iluminat de lună Sir Edward Sabine a observat odată un arc auroral într-o parte (să zicem la nord) a navei, care era în întuneric În prezent, arcul nu mai putea fi văzut, dar era o lumină generală difuză, astfel încât un bărbat la se vedea capul catargului Mai târziu, nava era din nou în întuneric și s-a văzut un arc auroral spre sud Dacă se observă ceva de acest fel, toate circumstanțele ar trebui notat cu atenție, iar spectroscopul aplicat difuzului ușoară Polarizarea luminii De W SPOTTISWOODE, MA, LL D , Treas RS S-a sugerat că Aurora, în măsura în care prezintă a caracter structural, poate permite urme de polarizare Având referință la faptul că stria descărcării electrice în tuburi vid nu prezintă o astfel de caracteristică, probabilitatea sugestiei poate fi îndoit Dar tot va merita să punem întrebarea unui test experimental Dacă sunt detectate urme de polarizare, aceasta nu trebuie să fie încheiată imediat că lumina Aurorei este polarizată; pentru că Aurora poate fi văzută pe fundalul unui cer luminat de lună, sau de soare, dacă nu prea departe sub orizont, iar lumina din oricare dintre aceste surse este, în general, mai mult sau mai puțin polarizat; prin urmare, dacă lumina Aurorei se suspectează că este polarizat, polariscopul trebuie direcționat către un porțiune adiacentă de cer senin, liberă de Aurora, dar iluminată de luna sau soarele cât mai aproape posibil asemănătoare și situate similar cu fosta portie; iar observatorul trebuie apoi să judece dacă polarizarea observate pentru prima dată se datorează doar iluminării cerului Prezența polarizării trebuie determinată: ( ) Cu o prismă Nicol, prin observarea luminii prin ea prin rotire prisma rotundă pe axa ei și examinând dacă apare lumina cea mai strălucitoare în unele poziții și mai puțin strălucitoare în altele Dacă așa ar fi caz, pozițiile vor fi găsite a fi în unghi drept unul față de celălalt Direcția „planului de polarizare” va fi determinată de cea a lui Nicol la oricare dintre aceste poziții critice Avionul de polarizarea luminii transmise de un Nicol, este paralelă cu diagonala mai lungă a feței; și, în consecință, planul de polarizare, sau polarizarea parțială, a luminii observate este paralelă cu cea mai lungă diametrul lui Nicol atunci când lumina transmisă este maximă intensitate, sau la mai scurtă atunci când este cel puțin ( ) Observația cu o prismă cu imagine dublă este similară cu cea cu a Nicol Acest instrument, după cum sugerează și numele, oferă imagini care ar să fie văzut prin Nicol în două poziții dreptunghiulare, ambele deodată, astfel încât să poată fi comparate direct; iar când în observare polarizată lumina instrumentul este rotit astfel încât o imagine să fie la maximum, the altele este simultan la minim Ambele metode de observare, ( ) și ( ), sunt potrivite în special pentru lumină slabă; pentru că într-un astfel de în cazul în care ochiul este mai capabil să aprecieze diferențele de intensitate decât diferențe de culoare ( ) Observația cu biquartz diferă de ( ) doar prin ținerea a biquartz (un cuarț dreptaci și unul stângaci cimentați unul lângă altul) la o distanţă convenabilă dincolo de Nicol şi observând dacă culoarea este sau nu este produsă Dacă Nicol ar fi atât de întors încât cei doi părți din biquartz dau aceeași culoare (alegeți nuanța neutră, teint de passage , mai degrabă decât galbenul), putem detecta o schimbare în poziția planului de polarizare printr-o schimbare de culoare, unu jumatate spre rosu, cealalta spre albastru Această observație este evident aplicabil la o schimbare a planului, fie la diferite piese a fenomenului în același timp, sau în aceleași părți la diferite ori ( ) Putem folosi un polariscop al lui Savart, care arată o serie de culori benzi în câmpul vizual Pentru două poziții în unghi drept față de una alta corespunzatoare celor doua pozitii critice ale unui Nicol, acestea benzile sunt cel mai puternic dezvoltate; pentru două poziții la jumătatea distanței dintre fostele benzile dispar În instrumentele aici mobilate, planul de polarizarea luminii observate va fi paralelă cu benzile atunci când cel central este deschis, perpendicular pe ele când banda centrală este întunecată Instrucțiuni de utilizare a Spectroscoapelor furnizate în Arctica Expediție De J NORMAN LOCKYER, FRS Lucrare spectroscopică Cântare pregătite pe planul domnului Capron, împreună cu formulare pentru înregistrare pozițiile, însoțesc și instrumentul A În utilizarea acestora, introduceți cu atenție liniile solare principale în lor plasează pe formulare, așa cum sunt luate dintr-o fantă fină, și păstrează copii ale acestora scară pentru utilizare Dacă fanta se deschide doar pe o parte, notați pe scară în interior în ce direcție se lărgesc liniile, fie spre roșu sau spre violet De asemenea umpleți unele dintre aceste forme cu gaz și alte spectre, așa cum sunt luate la agrement cu același instrument și scară Când observați, închideți fanta (după prima deschidere largă) cât de mult lumina va permite, iar apoi cu pixul sau creionul înregistrați liniile așa cum se văd pe scara micrometrică pe partea corespunzătoare a formularului și notează deodată intensități relative cu litere grecești, α, β etc (sau numere) Reduceți în timpul liber locurile liniilor la scară la lungimile de undă și rețineți fiecare linie limitele probabile ale erorii instrumentale B În cazul în care spectrul auroral este atât de slab încât vârful acului sau scara micrometrică este invizibilă, jumătate din câmpul vizual poate fi acoperită cu folie de staniol, cu o margine netedă perfect dreaptă care trece de-a lungul diametrul câmpului, în focalizare perfectă și paralel cu liniile spectre Șurubul de citire fiind setat la , șurubul de îndoire ar trebui fi ajustat astfel încât linia verde a Aurorei să fie doar eclipsată în spate marginea înnegrită a staniolului O eclipsă similară a altor linii va fi dau pozitiile lor În acest instrument prisma de referință este adusă în acțiune prin rotire piesa de alunecare de care sunt fixate cele două borne Ar trebui să fie grijă considerat că prisma în sine este ajustată înainte de a începe observațiile, deoarece poate fi scuturat din poziție în timpul călătoriei Tuburile furnizate pentru spectrele de referință pot fi fie fixate la terminale, fie aranjate într-un alt mod Spectrul de aer poate fi folosit și ca a spectru de referință Pentru a obține acest lucru, două fire ar trebui să fie înșurubate în izolatoare, capetele lor aflându-se la o asemenea distanță unul de celălalt și într-o asemenea a poziție în care spectrul este bine văzut Observații generale privind spectrul aurorei[ ] C Observați aspectul, culoarea etc de arc , streamers , corona și petice de lumină Obțineți pozițiile busolei ale caracteristicilor principale și notați orice modificare a acestora intensitatea magnetică Dacă se formează corona, luați-i poziția și aparentă înălţime Atenție la fosforescența a Aurorei și a norilor adiacenți Asculta pentru sunetele raportate Observați orice particularitate a peisajului nor, înainte de sau în aşteptarea Aurorei Schițați caracteristicile principale ale afișajului și indicați pe această schiță părți examinate spectroscopic Examinați linia în roșu în special cu referire la conexiunea sa presupusă cu linii telurice (grup mic a ) și notează cu privire la strălucirea sa în simpatie cu oricare dintre celelalte rânduri Examinați linia galben-verde (a lui Ångström) în ceea ce privește luminozitatea , lățimea , și sharpness ( sau nebulozitate ) la margini Observați cu privire la o particularitate pâlpâind în această linie văzut uneori; rețineți, de asemenea, dacă această linie este mai strălucitor (sau invers) cu o scădere a temperaturii Notă ozon hârtii pe vremea Aurorei Observați dacă Auroræ pot fi clasificate prin spectre distincte tipuri sau forme și examinați pentru diferite spectre după cum urmează: α Strălucirea aurorală, pură și simplă β Arcul alb γ Streamers și corona δ Orice pete fosforescente sau alte pete de lumină sau nor de lumină în sau în apropiere de Auroræ D Informațiile colectate împreună în „Manual” ar trebui să fie atent consultat și linia de observații sugerată de Ångström mai târziu munca a urmat Pentru a face acest lucru, nu numai să înregistrați pozițiile oricăruia caracteristici pe care le puteți observa în spectru, dar încercați să determinați, dacă există și, dacă da, care dintre caracteristici variază împreună Compara, pentru de exemplu, cele două spectre de azot din tubul Geissler furnizate de observând mai întâi părțile înguste și apoi mai late ale tubului Se va se vede că diferența de culoare și spectru rezultă pur și simplu dintr-o plus la spectrul sub forma unei serii de spaţii canalizate în capătul mai refrangibil în cazul spectrului îngustului porţiune Încercați să determinați dacă diferența dintre aurore roșii și verzi poate fi rezultă dintr-o cauză ca aceasta și care clasă are spectrul mai simplu Vedeți dacă indicii de mare activitate aurorală sunt asociate cu lărgirea sau mărirea strălucirii oricăreia dintre liniile aurorale Amintiți-vă că, dacă afișajele aurorale se datorează particulelor gazoase aruncate în vibrație de perturbare electrică, tensiune electrică crescută poate fie ( ) să disocieze acele particule și astfel să dea naștere unei noi spectrul, cel observat anterior devenind mai estompat; sau ( ) arunca particulele într-o vibrație mai intensă fără disociere și, astfel, dau se ridică la linii noi, cele observate anterior devenind mai strălucitoare Înregistrările atente ale fenomenelor aurorale de la ambele nave pot permite înălțimea unora, observată din ambele, de stabilit Va fi foarte important ca acele a căror înălțimi sunt determinate prin astfel de mijloace ar trebui să fie observate cu atenție de spectroscop, pentru a observa dacă anumite caracteristici ale spectrului pot fi asociate înălțimea Aurorei ANEXA C EXTRASE DIN CARTEA ALBASTRĂ A PARLAMENTARĂ, CONȚININD „REZULTATELE DERIVATE DIN EXPEDIȚIA ARCTICĂ - ” (Eyre și Spottiswoode, ) Aurorele observate - , la Floebery Beach și Discovery Bay De către locotenentul AC PARR, RN Deși strălucirea aurorală a fost adesea prezentă și a servit într-o oarecare măsură lumina întunericul cerului în timpul iernii lungi, când era luna absentă, aparițiile reale ale Aurorei în sine erau puține, iar cele nimbus demn de orice remarcă deosebită extrem de mic Cei care au fost staționar a luat forma unor arcade joase, cu streamers fulgerând până la ei de la orizont și, de obicei, spre est Dar cu atât mai frecvent forma era ca un arc să apară jos într-o parte a cerului unde strălucirea era cea mai strălucitoare; la început era foarte slab și îngust, dar pe măsură ce se ridica treptat în ceruri ar crește atât ca dimensiune, cât și ca intensitate, până când ajunge în apropierea zenitului, cu capetele extinzându-se aproape până la orizontul, ar fi de aproximativ lățimea a trei sau patru curcubee și ea culoare cea a norilor albi lanosi luminati de razele lunii pline La atingerea acestui punct, însă, cursul său a fost aproape de parcurs; pentru după părând să rămână staționar, deoarece micile goluri albe s-ar rupe brusc arcul în parte, porțiunile astfel desprinse păreau să se rostogolească împreună și concentrați toată luminozitatea lor în spațiul mai mic, apoi treptat dispare și dispare Uneori se vedea un verde foarte pal în zonele mai luminoase și o dată sau de două ori a existat o ușoară suspiciune de roșu; dar niciodată tot cerul nu a fost luminat de pâraie alergând în toate direcțiile și formând coroane, în timp ce aceste culori variau fiecare moment Când în loc de arcul care se ridica de la orizont a apărut un streamer, originea sa a fost în nord Din orizontul nordic s-ar întinde spre zenit, trecând aproape deasupra capului și ajungând până în interior câteva grade de pământ spre sud În aparență, ei ar fi la fel ca și arcurile, dar uneori o secundă creștea din prima, și într-o ocazie trei erau vizibile în același timp Aveau lateral mișcare fie de la est la vest, fie de la vest la est, dar nu a existat sclipind pentru a le lumina, iar treptat s-au stins Ora la care au avut loc de obicei aurorele era între : și miezul nopții, ultima afișare fiind pe februarie, începând cu ora PM Era o noapte minunat de senin, fără ceață sau ceață descriere și stele mici vizibile aproape de orizont La ora sus-numita si-au facut aparitia doua arcade si au ramas staționar; cel de jos era cel mai strălucitor, fiind de o culoare verde pal, centrul său poartă ESE (adevărat) și având o altitudine de aproximativ °, cu o lățime de aproximativ două ori mai mare decât cea a curcubeului Al doilea arc a fost concentric cu primul și la aproximativ ° deasupra lui, dar mai larg și mai slabă Aceste arcade și-au menținut altitudinea, cea de sus cam aceeași intensitate, dar cea a celei inferioare a variat considerabil Aceasta s-ar lumina treptat, apoi trimite blițuri către cel de sus, apoi se despart și se estompează; înainte, însă, a dispărut destul de mult, sclipirile veneau spre ea de la orizont care părea să-l aducă cu o nouă viață, căci arcul va fi reformat, s-ar lumina și tot așa performanța s-ar repeta din nou Acest lucru s-a întâmplat de trei sau patru ori în cursul de trei sferturi de oră; dar fulgerele de la orizont nu s-au extins niciodată dincolo de arcul inferior, iar cei din partea inferioară nu au mers niciodată dincolo de sus In timpul acestei afisari linia citron a fost obtinuta foarte clar cu spectroscopul, dar nu erau vizibile alte linii În șase sau șapte ocazii aurore au fost vizibile în același timp la bord atât „Alerta”, cât și „Descoperire”; dar absenţa caracteristicii caracteristicile fac imposibilă determinarea dacă au fost aceleași afișaj, sau doar două distincte care s-au întâmplat să apară în același timp timp Dar, de departe, numărul mai mare al celor înregistrate pe o singură navă nu erau vizibile la celălalt, cu siguranță a fost doar în condiții excepționale condițiile în care acestea să poată fi observate simultan la ambele stații, dacă, într-adevăr, au fost vreodată Aurorele păreau să apară indiferente ambele când era vânt și când era calm, fie cu un mare, fie cu un mic barometru și părea destul de neconectat cu temperatura, deși pornit o ocazie în care sa observat că termometrul a scăzut cu ° în timpul afișajului, si sa se ridice ° aproape imediat dupa aceea Dar nu s-a văzut niciodată luminând marginile norilor, așa cum am văzut-o pe pasajul spre casă, nici jucându-se despre conturul pământului și nu a existat niciodată cel mai mic suspiciunea că sunetul este produs de acesta Oportunitățile de observare a spectrului Aurora în aceasta poziția a fost cea mai nesatisfăcătoare, deoarece afișajele erau mici număr şi deficitar în strălucire Forma pe care o asumau în general era să se ridice ca un arc dintr-o porțiune a orizontului unde era o strălucire luminoasă, la început foarte slabă, dar crescând treptat în strălucire până aproape de zenit, unde ar fi rămâne staționar pentru o perioadă scurtă de timp și apoi se despart și dispar Uneori se ridicau ca streameri, dar doar ocazional erau mai mulți decât unul vizibil pe rând și au durat atât de puțin, încât chiar dacă ar fi fost strălucitori ar fi fost foarte greu de realizat observatii satisfacatoare Foarte puține au prezentat semne de culoare, iar acelea doar cea mai mică nuanță Aproape toate cele observate au dat linia de citron cu buzunarul mic spectroscop cu mai mult sau mai puțin claritate, deși fără semne de altul s-au văzut vreodată linii; dar numai în două ocazii a fost suficient de strălucitor pentru a obțineți linia cu spectroscopul lui Nury, și apoi doar pentru un astfel de scurt timp în care nu s-a putut obține o măsură satisfăcătoare * * * * * Urmează apoi o listă descriptivă a Auroræ văzute, din care am selectat trei dintre cele mai bune, adică ianuarie, februarie și februarie ianuarie Locotenent Parr Plaja Floeberg — : Fluxuri de Aurora Stele strălucind puternic Inregistreaza-te Discovery Bay — : Am observat o Aurora ca o bandă palidă de lumina sub forma unui arc al carui centru se afla pe adevaratul meridian si ° de la zenit La scurt timp după aceea, s-a rupt în margini cu pene, direcţia lor fiind puţin spre est de zenit Arcul a devenit mai slab și s-a deplasat spre est de meridianul patru puncte; extremitatea stângă a arcului s-a estompat, iar cea dreaptă a asumat forma faldurilor unei perdele dublate Vremea era senină şi calm Afișarea a durat mai mult de de minute Un spectroscop, unul dintre cele de inchi ale lui Browning direct-vision, a fost regizat spre Aurora, dar lumina nu era suficientă pentru a da vreun spectru Temperatura a fost - ° Barometru · inci Fără vânt Straturi de nori Opt meteori au fost observați în timpul în care Aurora a fost vizibilă februarie Inregistreaza-te Discovery Bay —La AM o Aurora slabă se observa trecerea cerurilor de la SE la SV, ca un arc de o culoare palidă A durat doar puțin și a fost foarte neclar Temperatura - ° Barometru · inchi Fără vânt sau nori locotenentul Aldrich Plaja Floeberg — AM O auroră slabă spre SV Vreme calmă Nori cumulus-strat Temperatură - ° : Leşin fulgerări de Aurora în E și SV locotenentul Aldrich și locotenentul Parr Plaja Floeberg — A moderat arcul strălucitor al Aurorei s-a extins de la N spre SSW, unde acesta terminat aproape de orizont într-un escroc întors spre est Peste câteva clipe, un streamer a fulgerat de la capătul paralelei escroc până la primul și chiar peste ceruri, marginile sale fiind destul de ascuțite și paralele între ele Un al treilea streamer a apărut un minut după aceea, dar nu sa extins mai mult de ° în sus Fluxurile erau vizibile pentru un timp foarte scurt, primul rămânând cel mai lung Al doilea arc numit a dispărut treptat până la câteva grade de orizontul SSW și (fiind încă o continuare a escrocului) aplecat spre est, iar spre orizont, mergând spre ceea ce a mai rămas din ciotul lui al treilea arc A început acum o mișcare laterală spre est, întregul corp întorcându-se treptat până când a dispărut cam spre sud Stelele erau vizibil prin ea cel mai strălucitor, dar nu foarte clar Aceasta este cea mai intensă și pestriță Aurora pe care am experimentat-o, dar cu greu orice culoare se vedea Temperatura - ° Barometru · inchi, staționar Vreme calmă Nori cumulus Precedat și urmat de calm vreme Registrul meteorologic Discovery Bay — O Aurora a fost observat spre sud, răspândindu-se ca un evantai în moduri separate Era slab Câțiva nori ciro-strat erau vizibili, aparent între observator și Aurora A durat aproximativ de minute și apoi a dispărut treptat Temperatura - ° Barometru · inchi, staționar Fără vânt Nori cirro-strat februarie Raport meteorologic Discovery Bay — An Aurora ca un arc canelat, cu raze fulgerând spre Pol, era observate întinzându-se pe dealuri de la sud la est Direcția de liniile de lumină din toate părțile arcului erau spre zenit Deasupra arcului a apărut o bandă palidă de culoare, ca un arc secundar deasupra celeilalte Părea foarte mult ca și cum ar fi fost cauzat de lumina reflectată a Aurorei Aurora a fost strălucitoare pentru câteva secunde, și apoi a dispărut treptat A durat în total aproximativ de minute Centrul arcului găsea SE, având o altitudine de aproximativ ° The arcul secundar era la aproximativ ° deasupra celui dintâi Ambele arcade erau de un palid culoare deschisă, cea superioară foarte slabă Temperatura - ° Barometru , inci, crescând rapid Vreme calmă Misty Fără nori locotenentul Parr Plaja Floeberg —O Aurora a apărut la scurt timp după PM, constând din arc strălucitor, al cărui centru găsea aproximativ ESE, și avea o altitudine de aproximativ °, cu un al doilea arc mai lat și mai slab aproximativ ° deasupra primei Aceste arcade și-au menținut altitudinile, cel cel de sus la aproximativ aceeași intensitate, dar cel de jos a variat considerabil Treptat s-ar lumina, apoi s-ar trimite streameri la al doilea, apoi se rup în pete ușoare și se estompează treptat Acest lucru s-a întâmplat de trei sau patru ori în cele de minute pe care le-a afișat a durat Uneori veneau streameruri de la orizont spre jos arc, pentru că era o noapte splendid de senină și părea să o înveselească, dar niciunul nu s-a extins dincolo de ea Nici streamers de la arcul inferior se extinde dincolo de cel superior Era ușor verde la culoare când era cea mai strălucitoare, iar linia de citron era bine definită, dar nu altele vizibil Temperatura - ° Barometru · inchi, constant Vreme calmă Nori cumulus Cețos TABEL DE DATE când aurorele au fost observate de către EXPEDIȚIA ARCTICĂ, - + + - | „Alerta” HMS | HMS „Descoperire”, Data | Plaja Floeberg | Golful Discovery + + - , octombrie| Leșin | Noros ” ” | : Foarte slab | PM ” ” | Cerul s-a întunecat Slab | Idem ” noiembrie| Idem slab, dar bine | | marcat | Idem ” ” | : - : Arcade și | | streamers | Câţiva nori ” ” | Idem Luminos | la PM | streamer | și între orele : și : ” ” | : și : Ușoară,| | roșu | Cer senin ” ” | AM Caracter nu | | înregistrate | Idem ” ” | AM Flux de lumină }| Câţiva nori ” ” | Înnorat până la : , }| | luminos după aceea }| PM ” ” | Miezul nopţii Uşor | ora ” ” | AM Dâră strălucitoare | Cer senin ” ” | Înnorat, mai luminos la | | AM Strălucire slabă | AM ” ” | Câţiva nori Foarte slab | AM ” ” | : , : și : | | PM clipește | PM ” decembrie| Seară Streamere | Cer senin ” ” | AM Clipește | Idem ” ” | Cer strălucitor Aurora slabă | ora ” ” | : Ușor; a aratat | | citron-line | PM ” ” | PM până la PM, leșin; | | și între și , | Cer foarte senin | arc moderat luminos | ” ” | : Ușor | Idem ” ” | : Idem | Idem ” ” | Misty, câteva stele | | vizibil Arc | AM ” ” | Cer foarte luminos Slab | PM ” ” | Idem Foarte slab | ora ” ” | PM La fel | Cerul s-a întunecat , ianuarie| : și : | | Uşor | Câţiva nori ” ” | : Descris și | | închipuit | ora ” ” | Cer foarte luminos Foarte | | serpentine slabe | AM ” ” | și | | Personajul nu a fost înregistrat | ora ” ” | Cer foarte luminos Slab | ora ” ” | AM Ușor | AM ” ” | și | | Uşor | ora ” ” | Cer strălucitor Flash ușor | AM ” ” | : și : | | Aurora slabă | Cer foarte senin ” ” | : până la : | | Slab | AM până la AM ” ” | Cer foarte luminos Leșin | | arc dublu | ora ” ” | : și : - : | | Sclipiri slabe | ora ” ” | PM Streak | până la ” ” | AM și | | PM Foarte slab | , ” februarie| : Bliț ușor | Cer foarte senin ” ” | Cerul s-a întunecat Foarte slab | PM ” ” | : Clipește | Cer senin ” ” | : , : - : | | Descris și imaginat | : și : ” ” | | PM ” ” | AM Foarte slab | AM ” ” | AM Caracterul nu | | înregistrate | Cer foarte senin ” ” | Cer strălucitor Foarte slab | Miezul nopţii ” ” | : și : | | Sclipiri slabe | Cerul s-a întunecat + + - Am adăugat la tabelul de mai sus caracterul Aurorei din fiecare exemplu luat din descrierile mai complete date —JRC Aurore și tulburări magnetice Aparițiile aurorelor și mișcările sincrone ale declinometru-magnet au fost subiecte de observație specială în timpul șederii de „Alerta” și „Descoperire” în cartierele lor de iarnă Tabelul pe pagina oferă datele și orele când aurorele erau vizibile Pe toate ocazii s-au observat că erau slăbiți, fără niciuna dintre acelea strălucitoare manifestări care sunt descrise de propriii noștri ofițeri așa cum sunt văzute la Point Barrow, și de către Expediția Austro-Ungară de la Franz-Josef Land, unde instrumentele magnetice erau atât de sensibil perturbate Aceste fenomene nu au fost observate nici în „Alerta”, nici în „Descoperire”, mai ales nicio legătură între perturbațiile magnetice și apariţiile Aurorelor puteau fi urmărite Acest lucru este destul de în acord cu observațiile observatorilor anteriori din interior regiunea cuprinsă între meridianele de ° și ° vest și la nord de paralela de ° nord De exemplu:- În Phil Trans , Partea a IV-a p , căpitanul Parry și locotenentul plasament remarcă, în discuția despre observațiile lor magnetice la Port Bowen: „Totuși, în măsura în care s-au extins propriile noastre observații, avem motiv de a crede că în nicio ocazie ace nu au fost cât de cât grad afectat de Aurora, meteori sau orice altă atmosferă perceptibilă fenomen " Din nou, în Smithsonian Contributions, vol x , , domnul A Schott, în discuția sa despre observațiile Dr Kane la portul Van Rensselaer, în , remarcă: „În conformitate cu presupusa periodicitate a acesteia fenomen, așa cum a recunoscut profesorul Olmstead, nu este genial și complet Au fost văzute aurore; cu excepția a foarte puține, s-ar putea să fie toți plasat în clasa a patra, la care cele mai simple forme de apariție au fost trimise ” Următoarea afirmație este dată în aceeași pagină ca o notă de subsol: — „Procesele nu au nicio legătură aparentă cu scufundare magnetică și în nici un caz nu a indicat acul unifilarului nostru tulburare ” * * * * * Următoarea descriere a Aurorei observată la noiembrie , este dat de comandantul Markham și locotenentul Giffard, în rezumatul lor observații pe plaja Floeberg: „Între : și : au apărut streameruri largi ale Aurorei ° sau ° deasupra orizontului nordic, întinzându-se prin zenit și se termină într-o curbă neregulată la aproximativ ° deasupra orizontului sudic, purtând SSW În timpul celei mai mari străluciri a Aurorei, magnetul a fost observat timp de cinci minute să nu fie deranjat ” [ Notă —Am solicitat un împrumut al pietrelor litografice pentru a-mi permite să ofer copii ale celor trei diagrame ale Auroræ la care se face referire în „Rezultatele” arctice; dar Domnii Comisarii HM Trezorerie au refuzat acest lucru, cu excepția condițiile de a plăti o treime din costul inițial de producție a unor astfel de diagrame Nu am crezut că merită să accept aceste conditii Doar unul dintre desene are ceva special interes; și aceasta este o „cortina” Aurora, asemănătoare cu asta figurat pe planșa II a acestei lucrări —JRC] ANEXA D AURORA ȘI OZONUL [Notă laterală: Aurora și ozon Notele și concluziile dr Allnatt deduse de acolo ] În timp ce Partea I era în presă, dr Allnatt, fostul lui Frant, și pentru mulți ani, binecunoscutul colaborator meteorologic la „The Times” ziar, mi-a pus amabil la dispoziție seria lui mare de note Peste la examinarea acestora am ajuns la următoarele concluzii: Că perioadele aurorale sunt, de asemenea, perioade de abundență comparativă a ozon Că cazurile nu sunt deloc lipsite în care un anormal dezvoltarea ozonului pare să coincidă cu manifestarea o Aurora [Notă laterală: Anul remarcabil pentru pete solare, aurore și ozon ] Cu referire la primul punct, se constată, ca urmare a unui examinarea notelor Dr Allnatt, că anumiți ani și luni sunt notabil deodată pentru Auroræ și pentru ozon din abundență a fost unul dintre acești ani și a fost înregistrat în mod special de Dr Allnatt, în „Rezumatul său pentru Anul”, la fel de remarcabil pentru petele solare, Aurore și ozon [Notă secundară: Detalii despre unele dintre înregistrările lunare ] Luna februarie în acel an a fost marcată de frig intens și Auroræ strălucitoare Electricitatea atmosferică era slabă, dar ozonul era, pe tot parcursul lunii, bine dezvoltat; și nu a existat o perioadă tangibilă de antozonă În luna aprilie a aceluiași an, opt zile consecutiv ( până la ) au fost marcate pentru ozonul , maximul scalei Dr Allnatt În luna mai a aceluiași an au existat aurore magnifice și atmosferice electricitatea era intensă Ozonul era limitat; dar acest lucru a fost explicat de vântul fiind în general ENE, ozonul fiind dezvoltat în mare parte cu un V sau vântul de SW și o stare umedă a atmosferei În august , numărul neobișnuit de mare de de zile a fost înregistrat pentru a maxim de ozon Septembrie a fost cu greu mai puțin remarcabil, cu zile de maxim Aceasta a fost înregistrat că au existat aurore splendide în această lună, iar petele solare erau foarte mari Octombrie a avut de zile de ozon maxim, iar noiembrie a avut mai multe Aurorae fine și maxime de ozon notate De fapt, aproape în fiecare lună în acel an a fost menționat de Dr Allnatt pentru expozițiile Aurora (din atât forme arctice cât şi antarctice) şi pentru o dezvoltare a ozonului foarte considerabil peste medie [Notă secundară: Anul ] Anul a avut mai mult sau mai puțin același caracter In luna din octombrie a acelui an, auroraele fine erau predominante, iar ozonul era înregistrată la maximum pe parcursul a de zile Se pare că există motive pentru a concluziona că dacă o comparație sistematică a anual sau s-au făcut alte perioade de dezvoltare a Aurorei și a ozonului, ar fi rezultă în dezvăluirea unei conexiuni (probabil una intimă) între două fenomene [Notă secundară: Instanțe care arată o conexiune între o anumită Aurora și o ozon maxim ] Cu referire la al doilea punct, următoarele (printre altele) poate fi citat, în scopul de a arăta o legătură între un anumit Aurora și un maxim de ozon Aurora din septembrie a fost splendidă și universală, fiind văzut în Europa, Asia, Africa, America și Australia A ajuns ozon, pe dimineața zilei de , din scară (scala de la la ), iar, în dimineaţa zilei de , , maximul În octombrie au avut loc mari spectacole pe , , , , și , iar ozonul a fost în mod corespunzător abundent, așa cum se vede de către următorul tabel: + -+ + + - -+ | Data | Aurora |Ozon | | + -+ + + - -+ | , octombrie |Aurora | |Afișarea zilei de | | ” ” |Aurora | | a fost însoțit de | | ” ” |Nici unul văzut | | formarea unui | | ” ” |Aurora | | corona, iar cea a | | ” ” |Niciunul văzut | | a -a a fost splendid| | ” ” |Aurora | | văzut la Edinburgh | | ” ” |Aurora | | | + -+ + + - -+ Cifrele de mai sus indică oarecum concluzia că ozonul cantitatea crește și scade coincident cu afișajele Aurora Următorul pare, totuși, un caz și mai puternic în esență + -+ -+ - + + | Data | Vânt | Aurora |Ozon | + -+ -+ - + + | , ianuarie | ESE| Niciuna văzută | | | ” ” | NNW| Niciuna văzută | | | ” ” | ESE| Aurora noaptea în | | | | | N şi S orizonturi | | | ” ” | E | Niciuna văzută | | | ” ” | SE | Niciuna văzută | | + -+ -+ - + + Este curios, examinând tabelul de mai sus, să observăm cum a crescut ozonul, în ciuda unui vânt de est, de la pe și pe până la pe , când a apărut Aurora, și pe , când ar fi zăbovit; și cum a coborât din nou la pe Cazul Aurorei din octombrie , când o centură largă de Aurora era în nord, este și una ilustrativă, așa cum se va vedea de următoarele date: - + + + + -+ | Data |Vântul |Ozon |Aurora | + + + + -+ | , octombrie |SSW| | — | | ” ” a -a |SSE| |Aurora | | ” ” a -a |SSW| | — | | ” ” a -a | S | | — | | ” ” a -a | SE | | — | + + + + -+ Aurora din noaptea de a fost aici reprezentată de ozon-hartie a diminetii zilei de cu maxim , care a durat pana pe [Trebuie avut în vedere, examinând aceste Tabele, că Aurora este din noaptea datei date, în timp ce se iau hârtiile cu ozon și înregistrată în dimineața datei citate ] [Notă secundară: Alte situații ] Vom lua acum cazuri în care ozonul nu a atins maximul; dar chiar și în aceste cazuri o anumită cantitate de creștere și scădere a ozonului dezvoltarea spre și de la Aurora este urmăribilă + -+ + + - + | Data | Vânt |Ozon | Aurora | + -+ + + - + | , aprilie| SSE | |Aurora pe , dar | | ” ” a -a| SSE | | vant E si nefavorabil| | ” ” al -lea| SE | | la ozon | + -+ + + - + | , noiembrie| N | |Aurora pe toate trei | | ” ” al -lea| NV | | nopti | | ” ” al -lea| N | | | + -+ + + - + | , februarie| SW | |Aurora în noaptea | | ” ” a -a| SSW | | al -lea reprezentat prin | | ” ” a -a| SW | | ozon-hartie de dimineata | | ” ” a -a| SW | | din a -a | + -+ + + - + Alte cazuri sunt, trebuie să spunem, găsite, în care a fost fie ozonul nu este remarcabil pentru cantitate sau a căzut în mod pozitiv în timpul Aurorei, ca, de exemplu, aceasta: + -+ + + - -+ | Data | Vânt |Ozon | Aurora | + -+ + + - -+ | , martie |WNW| |Aurora pe reprezentată| | ” ” al -lea | SW | | prin lucrarea de test de | | ” ” al -lea | W | | a -a cu doar doi | | ” ” |SSW| | grade de decolorare | + -+ + + - -+ Este, totuși, posibil ca astfel de cazuri să fie luate în considerare printr-o reacție pe foile de testare după ce au fost colorate sau printr-o împrejurare antagonistă accidentală care afectează testele The Următorul este un caz care ilustrează bine acest lucru: + + + + -+ | Data | Vânt |Ozon | Aurora | + + + + -+ | , ianuarie|NNW| |A fost o Aurora pe | | ” februarie| NV | | noaptea de a reprezentat| | ” ” a -a| NV | | de ozon-hartie | | ” ” a -a|NNW| | (doar ) pe | | ” ” |ENE| | dimineata zilei de | + + + + -+ Această instanță ar părea puternic opusă teoriei unei conexiuni între Aurora și ozon dar pentru faptul că pe , când cel Aurora a fost văzută noaptea, iar în alte zile din aceeași lună, dr Allnatt a înregistrat un val puternic de antozonă care a trecut peste întreaga Anglie și a albit hârtiile cu ozon, oricât de adânci ar fi colorarea ar fi putut fi anterior Într-adevăr, este ușor de înțeles că o influență antozonică poate, uneori, să perturbe dovezile teste, chiar și într-o atmosferă atât de ridicată și aparent pură ca cea a lui Frant Nu se poate considera că cazurile de mai sus sunt suficiente pentru stabiliți un caz de ozon=Aurora; dar pare, cel puțin, suficient pentru a baza o rechiziție pentru o anchetă ulterioară Ar fi, de asemenea, interesant de investigat dacă Auroræ și ozonul dezvoltare sunt respectiv localizate Aurora minunată a domnului Ingall, văzută la Champion Hill, SE, iulie ( antè , pp și ), nu a fost observate la Frant, iar ozonoscoapele de acolo au fost descrise ca fiind albite prin antozonă ANEXA E ÎNTREBĂRI ÎN SPECTRUL AUROREI DE HC VOGEL [ ] Apariția frecventă a Aurorei în iarna trecută, precum și în această primăvară, mi-a oferit oportunitatea de a institui anchete exacte spectrul Aurorei Se știe că natura Auroræ este ca dar puțin explorat S-a considerat necesar abandonarea prima vedere — că sunt descărcări ale energiei electrice colectate la poli — pentru că până acum s-a găsit imposibil să se aducă liniile principale ale spectrului Aurora în coincidență cu spectrele de gazele atmosferice Consideraţii teoretice, bazate pe mare modificări la care este supus spectrul aceluiaşi gaz condiţii variate de temperatură şi densitate, au condus foarte recent Zöllner la opinia că probabil spectrul Aurorei nu coincide cu orice spectru cunoscut al gazelor atmosferice, numai pentru că este un spectru al unei alte forme a atmosferei noastre incapabile până acum demonstrație artificială[ ] Următorul articol va arăta cât de departe am reușit, împreună cu Dr Lohse, în susținerea acestui punct de vedere prin observații exacte ale Aurora-spectrul în sine, precum și prin comparație cu spectrele gazele care constituie aerul Aparatul cu spectru stelar aparținând ecuatorialului de inci al Observatorul Bothkamp a fost folosit pentru aceste observații Se compune din un set de prisme à vision direct , cinci prisme cu unghi de refracție °, fantă, colimator și telescop de observare Cel mai de jos ocular (mărirea de patru ori) a acestui telescop a fost folosit Telescopul este capabilă să fie deplasată în acest fel, cu ajutorul unui șurub micrometric, că diferite porțiuni ale spectrului pot fi aduse în centru a câmpului vizual Ca fracțiuni de rotație a acestui șurub sunt marcate, distanțele liniilor spectrale pot fi găsite cu ușurință Au fost activate măsurători repetate a de linii ale spectrului solar eu, pe baza Atlasului lui Ångström („Spectre normal de Soleil”), să exprimă indicațiile șurubului direct în lungimi de undă În locul firelor transversale introduse inițial în centrul atenției observând telescopul, am introdus un mic con de oțel lustruit, chiar punct fin al cărui punct ajunge până în centrul câmpului vizual The axa acestui con este perpendiculară pe lungimea spectrului, deci paralel cu liniile spectrale, și setarea punctului a conului pe acesta din urmă se realizează cu mare claritate Dacă spectrul este foarte slab, sau constă numai din linii luminoase, conul este luminată de o lampă mică În acest scop, opus punctului con, există o deschidere în telescop, prin care, reglementată de un orb, lumină poate fi aruncat pe punct Deoarece acesta din urmă este lustruit, a Apare astfel linia fină de lumină, care se extinde până în centrul câmpului de viziune și a cărei strălucire poate fi alterată prin retragere lampa la o distanţă mai mare sau coborârea jaluzelei, astfel încât chiar şi cele mai slabe linii ale unui spectru pot fi aduse cu ușurință și siguranță în coincidență cu această linie de lumină Capul șurubului micrometru este împărțit în de părți și fiecare parte, în vecinătatea liniei Fraunhofer F, răspunde la aproximativ · lungime de undă Eroarea probabilă de poziție pe unul dintre liniile bine marcate din spectrul soarelui se ridică la aproximativ , dintr-o tură a șurubului cu cel mai jos ocular al telescopului am supus șurubul însuși la o examinare amănunțită cu referire la acest interval, precum și la inegalitățile periodice în singurele viermi ale șurubului, dar nu a putut descoperi nicio eroare care să depășească , dintr-o rotire a șurubului eu trebuie sa mentionez, in continuare, ca dupa fiecare observatie in pozitia in care a fost folosit instrumentul, citirile urmate pe liniile de sodiu, sau pe unele dintre liniile de hidrogen, pentru a elimina erorile care ar putea apărea în perturbarea inevitabilă a oricărei părți anume a aparat spectral Observații ale Aurorei , oct — O Aurora foarte strălucitoare În cele mai strălucitoare părți, pe lângă a linie foarte strălucitoare între D și E, alte câteva linii mai slabe urmau să fie discern, situate mai departe spre capătul albastru al spectrului ei a apărut pe un teren slab luminat și s-a întins peste Fraunhofer liniile E și b până la aproximativ jumătatea distanței dintre b și F Spre capătul roșu spectrul a fost terminat de linia luminoasă menționată mai întâi Nu au putut fi luate măsurători, deoarece aparatul nu a suferit încă modificările menționate mai sus și chiar și cea mai strălucitoare linie a spectrului nu a difuzat suficientă lumină pentru a putea percepe crucea fină fire Razele roșii ale Aurorei nu au fost examinate , februarie — Spre ora zece a apărut în nord-vest un arc luminos strălucitor de culoare verzuie ca marginea unui segment întunecat Chiar și cu o fantă foarte îngustă, linia dintre D și E ar putea fi bine recunoscut și măsurat Media a șase citiri a dat , ture, egală cu lungime de undă Într-un spectroscop mic de dispersie scăzută care este aranjat pe planul lui Browning, încă câteva rânduri plasate mai departe spre albastru putea fi recunoscut (ca în octombrie) Spre capătul roșu din spectru nu au fost observabile linii Cea mai mare dezvoltare a Aurora era pe la miezul nopții Raze magnifice s-au ridicat la aproximativ ° altitudine; aveau aceeași culoare verzuie ca arcul luminii și aspectul spectrului a fost, de asemenea, exact același am obtinut din nou două seturi de măsurători: media a șase citiri din primul set a dat , spire, lungime de undă; într-o altă parte a cerului la în același timp · a fost rezultatul a patru citiri Pe februarie, spre ora opt, intensitatea Aurorei era deja suficient de mare pentru a permite măsurători ale celei mai strălucitoare linii The media de șase citiri a dat , spire, sau lungime de undă Dr Lohse a luat observații mai târziu, cu același aparat, și a găsit din șase citiri · spire, sau lungime de undă Cu toate acestea, apariția spectrului în spectroscop de dispersie scăzută era în esență distinctă de cea din februarie Verdele continuu spectrul era prezent; se întindea de la strălucitoarea linie Aurora până la liniile b ale spectrului solar și a fost străbătută de niște linii strălucitoare Între banda b și F, era o altă linie care stătea singură, dincolo de F, înăuntru partea albastră a spectrului, o dungă strălucitoare clară; şi chiar înainte de G a a fost percepută o bandă largă de lumină foarte slabă Printre razele care, mai târziu, s-au aruncat în sus și au fost colorate în roșu la capetele lor, în spectru a apărut o altă linie roșie foarte intensă între C și D, dar plasat mai aproape de C[ ] aprilie — O Aurora extrem de strălucitoare, dintre care cea mai mare dezvoltarea a avut loc la primele ore ale dimineții Roșu magnific tecile se ridicau până la zenit Spectrul a fost ca cel observat pe februarie, doar mult mai intens, ca să se vadă liniile și măsurată cu aparatul spectral mai mare În partea cea mai strălucitoare a Aurora era segmentul întunecat; spectrul era format din cinci linii în verde și o linie largă sau bandă oarecum neclară în albastru Razele roșii, pe de altă parte, ne-au permis să recunoaștem șapte linii, în timp ce linia strălucitoare a apărut din nou în partea roșie a spectrului Nu am putut percepe din nou dunga slabă observată pe februarie, în vecinătatea liniei G Măsurătorile medii a patru citiri pe an medie, pentru fiecare linie, a dat: + -+ -+ -+ - - Se întoarce | Prob- | | Prob- | din | capabil | Val- | capabil | surub |erori |lungime |erori | Remarci + -+ -+ -+ - - · | · | |· |Dungă foarte strălucitoare } Pe · | | | |Cea mai luminoasă linie a spectrului; } A | | | | devine vizibil mai slab la } slab | | | | aspectul liniei roșii } aprins · | — | | — |Linie extrem de slabă; nesigur } teren | | | | observare } · | | | |Moderat luminos · | | | |Această linie este foarte strălucitoare când linia roșie | | | | apare în același timp, altfel egal | | | | în strălucire cu cea precedentă · | | | |Linie foarte luminoasă · | — | | — |}Bandă largă de lumină, ceva mai puțin · | | | — |} strălucitor la mijloc · | — | | |Foarte slab în acele părți ale Aurorei | | | | în care apare linia roșie + -+ -+ -+ - - aprilie — Aurora slabă; doar linia strălucitoare în verde ar putea fi recunoscut în spectrul său Media a două citiri a dat , ture sau lungime de undă Adaug un tabel cu lungimile de undă ale celei mai strălucitoare linii, la fel măsurată în patru seri: , februarie ” aprilie ” Prin urmare, rezultatul mediu (dacă numai jumătate de greutate este permisă la ultima observație, deoarece depinde doar de două lecturi) dă pt lungimea de undă a celei mai strălucitoare linii · , cu o eroare probabilă de · · Conform lui Ångström[ ], lungimea de undă a acestei linii este ; conform lui Winlock[ ], pe de altă parte, Pe spectrele unor gaze din tuburile lui Geissler, precum și pe Spectrul aerului atmosferic Au fost făcute numeroase experimente pentru a afla unele admise conexiunea dintre spectrul Aurorei și spectrele principalele gaze care compun atmosfera Mă mărginesc să observ unele a observaţiilor adesea repetate în tuburile lui Plücker, care conţineau oxigen, hidrogen și azot, precum și observațiile de la spectrul aerului în diferite condiții Experimentele au fost realizat cu un mic aparat inductiv, în care lungimea scânteii între punctele de platină din aerul obișnuit a fost de milimetri cel mai mult La fel de Zöllner (în pamfletul amintit) ajunge la concluzia că dacă dezvoltarea luminii în Aurora, conform analogiei cu gazele aduse să strălucească în spații rarefiate, este de natură electrică, ea trebuie să aparțină temperaturii foarte scăzute — pentru a aduce gazele închise în tuburi să strălucească la cea mai scăzută temperatură posibilă, am făcut-o întotdeauna a folosit curenți atât de slabi, încât gazul era doar aprins în mod constant Următoarele observații au fost repetate des și în diferite momente Cifrele sunt medii ale indicațiilor micrometrului-șurub, deci că incertitudinea cifrelor se va ridica, în cele mai rare cazuri la nu mai mult de , rotire a șurubului și trebuie socotit oarecum mai mult decât în cazul liniilor cețoase complet slabe The aparatul de spectru era cel descris mai sus, iar fanta era aproape la fel în fiecare experiment și atât de înguste încât liniile de sodiu ar putea fi văzut separat Măsurătorile, în cea mai mare parte, se extind doar la linia Fraunhofer G, după cum mă temeam ca nu cumva, prin întoarcerea în continuare a telescop cu ajutorul șurubului micrometru, ar putea fi o presiune prea mare exercitat asupra viermilor acestora din urmă I Oxigen a În partea îngustă a tubului Plücker + + + - -+ |Șurub |Lungimea de undă | Remarci | + + + - -+ | · | |Moderat luminos | | · | |Foarte luminos | | · | |Foarte strălucitoare, ceață spre violet | | · | |Leşin | | · | |Moderat luminos | | · | | ” ” | | · | |Leşin | | · | |Strălucitor; ceaţă spre capătul roşu al spectrului | | · | |Foarte slab | | · | |Moderat luminos | | · | | ” ” | + + + - -+ b În partea largă a tubului Plücker + + + + |Șurub |Lungimea de undă | Remarci | + + + + | · | |Foarte slab | | · | |Foarte luminos | | · | |Moderat luminos | + + + + Liniile de lângă · și aparțin hidrogenului Probabil urme de vapori de apă au fost prezenți în tub, care au fost descompuși de curentul galvanic Aceste două rânduri nu se găsesc într-un inferior temperatura în partea largă a tubului Este izbitor că roșul Linia de azot de lângă · lipsește și acolo În partea îngustă a tub liniile ies în evidență în verde pe un teren foarte slab luminat, în timp ce în partea mai largă apar pe un teren perfect întunecat II Hidrogen a În partea îngustă a tubului + + + - -+ |Șurub |Lungimea de undă | Remarci | + + + - -+ | · | |Foarte luminos | | · | |Moderat strălucitoare, pe ambele părți linii foarte slabe | | · | |Moderat luminos } Pe un teren slab luminat, | | · | |Moderat luminos } care devine mai slab spre| | · | |Leşin } violeta | | | | | | · | |Moderat luminos } | | · | |Leşin } Pe un slab constant luminos | | · | |Moderat luminos } teren | | | | | | · | |Foarte luminos } De la · la · un luminos | | · | |Moderat luminos } teren, care spre | | | | } violeta devine foarte strălucitoare | | | | | | · | |Foarte slab } | | · | | ” } Pe un teren plictisitor | | · | |Foarte luminos } | + + + - -+ b În partea largă a tubului + -+ + + | Șurub |Lungimea de undă | Remarci | + -+ + + | · | |Leşin | | · | |Strălucitor | | · | |Foarte luminos | | · | | ” | | · | |Moderat luminos | + -+ + + Liniile au apărut pe un teren perfect întunecat Tubul arată în partea îngustă spectrul de hidrogen al primului Ordin; liniile din verde nu coincid cu liniile din azot, deși se găsesc unele linii aparținând azotului Și aici, cel mai probabil au fost închise particule mici de vapori de apă tubul și sunt descompuse Foarte izbitor este spectrul larg parte a tubului; nu se vede nimic din liniile strălucitoare Hα , Hp , Hy ; pe de altă parte, patru linii foarte luminoase și unul destul de slab se află la capătul roșu al spectrului, care apar, în opoziție cu spectrul părții înguste, nu parțial luminat, dar pe un teren complet întunecat Aspectul este foarte izbitor dacă aducem tubul în fața fantei; și așa, treptat, la început lumina în partea îngustă, apoi lumina în punctul de legătură al părțile înguste și largi și, în cele din urmă, lumina din acestea din urmă cad pe fantă La punctul de conectare al capetelor largi ale tubului trei binecunoscute linii de hidrogen scad în intensitate, cea continuă terenul unor părți ale spectrului dispare și apare o nouă linie aproape de · , care are aproximativ aceeași strălucire ca Hβ O comparație cu spectrul oxigenului arată liniile luminoase care sunt în spectrul din capătul larg al tubului ca aparținând acelui element Căldura degajată de curent pare insuficientă pentru a aduce hidrogenul să strălucească, în timp ce oxigenul, care este mai rarefiat caracter, devine incandescent O modificare a direcției curentul nu are nicio influență asupra aspectului III Azot a În partea îngustă a tubului + + + - -+ |Șurub |Lungimea de undă | Remarci | + + + - -+ | · | |}Câteva linii slabe, largi, apropiate, crescând în | | · | |} strălucire când se apropie de capătul violet | | | | | | · | |}Linii largi luminoase, | | · | |} atât de aproape unul de altul | | · | |} că apar spațiile intermediare | | · | |} ca niște linii fine și întunecate Această parte a | | · | |} spectrul este foarte luminos, dar | | · | |} neuniform, fiind mai luminos spre | | · | |} capătul violet | | | | | | · | |}Grup de leșin dar în același timp | | · | |} linii foarte largi | | · | |} ultimul este cel mai strălucitor | | | | | | · | |}Spatiile întunecate care intervin sunt oarecum mai largi,| | · | |} liniile luminoase oarecum mai intense decât | | · | |} în grupul precedent și toate aproape egale | | · | |} strălucire | | | | | | · | |} | | · | |}Riduri fine foarte slabe | | · | |} | | | | | | · | |Linie ceață largă foarte strălucitoare | | | | | | · | |Linie foarte luminoasă } | | · | |” ”} | | · | ||” ” } Liniile strălucitoare | | · | |Linie foarte slabă } sunt brusc | | · | |Linie luminoasă } definit spre | | · | ||” ” } capătul roșu al lui | | · | |Linie slabă } spectrul, | | · | |Linie strălucitoare, largă, ceață } estompând spre | | · | |Linie foarte luminoasă } celălalt capăt al | | · | ||” ” } spectrul | | · | |Linie luminoasă } | | | | | | · | |Linii luminoase } Liniile luminoase definite clar | | · | | ” } spre capătul roșu, neclar | | · | |Linie luminoasă } spre celălalt capăt al | | · | | ”} spectru | + + + - -+ Aici urmează câteva rânduri b În partea largă a tubului + -+ + + | Şurub |Lungimea de undă | Remarci | + -+ + + | · | |Linie slabă, neclară, largă | | · | | Dună plictisitoare | | · | |Linie slabă | | · | |Linie foarte slabă | | · | |Bandă largă de lumină | | · | |Bandă de lumină plictisitoare | | · | |Linie moderat luminoasă | | · | |Linie slabă | | · | |Linie luminoasă | | · | | ” | | · | |Linie moderat luminoasă | | · | |Linie foarte luminoasă | | · | | ” ” | | · | |Linie moderat luminoasă | + -+ + + c La aura polului negativ + -+ + + | Șurub |Lungimea de undă | Remarci | + -+ + + | · | |} Dună largă, moderat luminoasă, neclară | | · | |} la margini | | | | | | · | |} Dună largă, moderat luminoasă | | · | |} | | | | | | · | |{ Linie foarte luminoasă, oarecum neclară către | | | |{ violeta | | | | | | · | |Linie slabă | | · | |Linie luminoasă, neclară spre roșu | | | | | | · | |{ Ceva mai slab decât ultimul, neclar | | | |{ spre rosu | | | | | | · | |Linie foarte slabă | | · | |Foarte intens, larg, neclar spre | | | | violeta | | · | |Linie foarte slabă | | · | |Moderat luminos, indistinct față de | | | | violet | | · | |Ca ultimul | | · | |O linie destul de slabă | | · | |Linie moderat luminoasă | | · | |Linie foarte luminoasă | + -+ + + Aici urmează alte câteva rânduri Observațiile din diferitele părți ale tubului arată clar dependența spectrului de temperatură Aura negativului polul dă linia aproape de · atât de caracteristică pentru spectrul aerului Aceasta este aceeași linie care se întâlnește în spectrele majorității nebuloase Grupurile foarte izbitoare de linii în roșu și galben în spectrul părții înguste a tubului dispar în întregime în larg parte Dacă comparăm spectrele cu cele mai sus citate, ale oxigenului și hidrogen, găsim linia Hβ foarte slabă în spectrul părții înguste a tubului lângă · ; pe de altă parte, liniile de oxigen apar în partea largă lângă , și De aici aș presupune că tubul nu a fost umplut cu azot pur, al cărui aspect este precisă, dar cu aer uscat rarefiat, din moment ce cercetările lui Wüllner au a demonstrat că aerul uscat dă același spectru ca și azotul gazos Poate aerul din tubul examinat de mine nu fusese complet uscat și astfel apariţia unor linii ale elementelor înainte numite urmează să fie explicat Trebuie sa mentionez in continuare ca electrozii tuburilor constau din aluminiu; totuși o comparație a spectrelor observate și a aluminiului spectrul nu a arătat nicio legătură între ele IV Aer atmosferic + -+ + + | Şurub |Lungimea de undă | Remarci | + -+ + + | · | |Linie dublă foarte luminoasă (Na) | | · | |Linie foarte luminoasă | | · | |Linie slabă | | · | |Linie foarte luminoasă | | · | |Linie fină slabă | | · | |} Linie dublă foarte luminoasă | | · | |} | | · | |Linie slabă confuză | | · | |} | | · | |} Linia slabă nu este definită clar | | · | |} | | | | | |Din · | |} Banda de lumină confuză, care se termină cu | |până la · | |} o linie lată și spălată | + -+ + + Aici urmează alte câteva rânduri Aer rarefiat saturat cu vapori de apa + + + - -+ | Şurub |Lungimea de undă | Remarci | + + + - -+ | · | |Linie moderat luminoasă | | ( · )| |Linie dublă luminoasă (Na) | | ( · )| |Linie luminoasă (H) | |Din · | |}Bandă largă de lumină plictisitoare; aproape de · a | |până la · | |} linie oarecum mai strălucitoare | | · | |Linie luminoasă (H) | | · | |Dungă plictisitoare | | · | |Dungă lată cețoasă } Pe un pământ plictisitor | | · | |Linie slabă } | | · | |Linie foarte luminoasă | | · | |Linie moderat luminoasă } Pe lumina slab | | · | |{Linia mai slabă decât } pământul, devenind | | | |{ precedent } mai slab spre | | · | |Linie foarte slabă (H) } violeta | | ( · )| |Linie foarte luminoasă (H) | | · | | ” ” | + + + - -+ Aici urmează mai multe rânduri În primele observații, scânteia electrică, de aproximativ centim în lungime, a fost lăsat să treacă între punctele de platină în aerul obișnuit Linia de sodiu aproape de , a apărut continuu Linia dublă strălucitoare la și , cu un curent mai slab sau cu o scânteie mai lungă, nu mai trebuia să fi recunoscut ca o linie dublă, dar a apărut ca o linie largă oarecum confuză linie, din care cea mai strălucitoare parte a fost aproape de · Fără linii aparținând a apărut spectrul de platină Aer obișnuit rarefiat, sub o presiune de până la de milimetri și care a fost închis de mercur într-un tub milims larg, arăta exact aceleași linii ca tubul de azot al lui Plücker ( b ), cu excepția faptului că unele linii aparținând și spectrului de mercur a apărut Această observație poate fi privită ca o confirmare a presupunerii mai sus exprimat cu privire la starea tubului lui Plücker III (azot) În observațiile descrise la b , aerul sa saturat cu apă vaporii erau sub o presiune de de milimetri Pe lângă liniile de sodiu, liniile spectrului de mercur au apărut la , și The spectrul de aer rarefiat sub presiune similară s-a găsit că se acordă complet cu spectrul luminii în partea largă a lui Plücker tub III (Azot b ) - O comparație a spectrului de aer rarefiat saturat cu vapori de apă cu primul arată izbitor modificări ale spectrului care sunt produse de prezenţa vaporii apos Compararea Aurora-Spectrum cu Spectrele Atmosferice gaze si substante anorganice În continuare, mă întorc la compararea spectrelor observate a diferitelor gaze şi a aerului cu spectrul Aurorei Prima bandă de lumină din partea roșie a spectrului Aurora coincide probabil cu primul sistem de linii din spectrul de azot ( a ) Probabil doar partea strălucitoare a acestui grup de linii este perceptibil, din cauza leșinului extrem al Aurorei; și ca in azot cresterea stralucirii spectrului ia plasați spre capătul violet, absența spectrului intermediar spre această direcţie şi-ar găsi explicaţia Cea mai intensă linie a spectrului Aurora la · se regăsește și în spectrul de azot ( a ) — ca o linie foarte slabă, totuși Că apare această linie în Aurora în sine, și cu o intensitate relativ mare, nu este nevoie par ciudat, având în vedere marea alterare a spectrelor de gaz sub diferite condiții de presiune și temperatură A treia linie a Spectrul de aurora, foarte vag definit din cauza leșinului său mare, coincide în același mod cu o linie de azot Linia de la este întâlnită și în spectrul de azot ( c ), de asemenea ca în spectrul aerului ( b ) A treia linie a spectrului de oxigen la · , care pare să apară în condiții foarte diferite , se găsește din nou, ca a cincea linie din spectrul Aurorei Mai mult, cel a șasea linie din Aurora la · coincide foarte exact cu cunoscutul linia de azot care apare în spectrele unora dintre nebuloase În sfârșit, ca la banda largă de lumină din spectrul Aurora de la la , mai multe linii se găsesc în acest loc și în spectrul azotului ca spectrul aerului ( a, b ); încât și aici o coincidență între spectrele pot fi considerate probabile Observațiile arată cu oarecare certitudine că cel puțin o linie la · a spectrului Aurora coincide cu strălucirea maximă a spectrul aerian și că celelalte linii apar cu mare probabilitate în spectrele gazelor atmosferice În diferența foarte mare a spectrelor de gaz în diferite condiții de presiune și temperatură, ar fi într-adevăr greu de reușit în producerea artificială a unui spectru care ar trebui să semene cu cel al Aurora în toate părțile Mai mult, trebuie admis, sub ipoteza că Auroræ sunt descărcări electrice în straturile de aer rarefiate, că aceste straturi, calificate pentru transmiterea energiei electrice, vor avea a grosime foarte considerabilă În acest caz condiţiile de presiune asupra acestor strate de aer sunt ei înșiși atât de diferiți încât, în anumite limite, fiecare își va da propriul spectru specific; dar vom vedea suma spectrelor colective, deci a vorbi, întinși unul în spatele celuilalt; si deci imposibilitatea a atingerii unui acord perfect între spectrul Aurora și cel spectrele de gaze amestecate expuse artificial sunt evidente O comparație a spectrului Aurora cu spectrul anorganicului substanțele pot fi rezolvate cu ușurință cu ajutorul celor menționate mai sus lungimile de undă ale liniilor unice ale primelor, ținând cont de erori probabile și cu ajutorul Atlasului solar al lui Ångström Spectru Aici armonia perfectă a celei mai strălucitoare linii Aurora (care a fost fixat cu o exactitate de aproximativ o șapte din separarea liniile de sodiu) cu liniile spectrului de fier este mai ales izbitoare Lungimile de undă din observațiile mai sus citate ale strălucitorului Linia Aurora variază între și , în timp ce, conform lui Ångström, două linii ale spectrului de fier sunt situate la și Linii de fier corespunzătoare celorlalte linii Aurora, în anumite limite de precizie, sunt de asemenea de găsit, după cum se va vedea din cele ce urmează comparaţie:- + + -+ -+ |Aurora-linii | Liniile de | Remarci | | | spectru de fier | | + + -+ -+ | | { · } | Moderat luminos | | · | { · } | | | | | | | | { · } | | | | { · } | În mare parte foarte slab | | · | { · } | | | | { · } | | | | | | | | { · | Foarte slab | | · | { · | Moderat luminos | | | { · | Foarte slab | | | | | | | { · | ” | | | { · | ” | | · | { · | Moderat luminos | | | { · | ” ” | | | { · | Foarte slab | | | | | | | { · } | | | | { · } | | | · | { · } | Foarte slab | | | { · } | | | | { · } | | | | | | | Din · } | | la · } linii de fier mai puternice şi foarte slabe | + - -+ Cu toate acestea, acest acord, deși remarcabil, poate fi considerat doar ca dovada completă a prezenței vaporilor de fier în atmosferă când noi va fi reușit să arate prin observație modificări analoge ale conditiile relative de stralucire in spectrul fierului prin alterari de temperatură și densitate; si in acest fel explica aparitia linii de fier relativ foarte slabe în spectrul Aurora sau, pe de altă parte mâna, absența celor mai intense linii Între timp, va rămâne mult mai în concordanță cu probabilitatea privesc spectrul-aurora ca pe o modificare a spectrului aerian ; întrucât suntem deja conștienți, în cazul gazelor, de alterarea lui spectrele în condiții de temperatură și presiune; și un acord, în orice caz, la fel de sigur între spectrul în cauză și spectrele gazelor atmosferice au fost dovedite mai sus [Sunt îndatorat domnișoarei Annie Ludlam pentru o traducere din Germană a memoriului de mai sus —JRC] NOTE DE SUBsol [ ] βόθυνος, un gol [ ] πίθος, un butoi [ ] χάσμς, o prăpastie [ ] M Lemström (Expediția suedeză, ) concluzionează că corona de Aurora Borealis nu este în întregime un fenomen de perspectivă, dar asta razele au o adevărată curbură, că sunt curenți care curg în aceeași direcție și se atrag reciproc Există și un cont [ antè , p ] a unei Aurore la Melville Island (prima călătorie a lui Parry), în care s-au văzut două arcade curbate una spre alta [ ] O expoziție strălucitoare în decembrie , pe coasta de est a Siciliei, a fost urmată de furtuni foarte violente, cu revărsarea Tibrului și inundarea Romei [ ] Unele exemple curioase au fost date recent (ianuarie ) „Vremurile” unor astfel de fenomene electrice, cuprinzând, printre altele, gaz luminate cu degetul în Canada, puncte de flacără văzute pe feroneria Podul Teignmouth și puncte similare văzute pe alpenstocks și axele o petrecere care face o ascensiune la munte în Elveția [ ] Cu ocazia Aurorei din septembrie , dr Allnatt spune, „aerul părea literalmente viu cu fosforescența neobișnuită” [ ] A se vedea, totuși, articolul Dr Schuster „On the Spectra of Lightning”, Phil Mag mai , p [ ] Dovada stelelor oculte se referă doar la faptul că luna nu posedă atmosferă apreciabilă în acest fel Poate fi încă o întrebarea dacă nu există ceva de genul, situat jos şi aproape de suprafaţă, şi eventual cu un caracter rarefiat, care cu greu s-ar face vizibil prin efectele sale în ocultări Nuri-vapori se pot forma într-o atmosferă de densitate neconsiderabilă [ ] Această observație nu este lipsită de o anumită confirmare de către altele mai recente, în care au fost anumite obiecte și regiuni lunare suspectat de ceață sau vapori Mr Birt („Mecanic englez”, vol xxviii Nu ) menționează două — aspectul ca un nor al petelor albe din vest lui Picard și interiorul lui Tycho, care la un moment dat mereu încețos și prost definit, acum a devenit perfect distinct și clar definit decembrie , h m Am observat craterul lui Klein ca pe o pată întunecată plictisitoare, mai mare decât obiectul adevărat; și în timp ce definiția era bună și altele obiectele erau bine definite, „pardoseala obiectului lui Klein, pata ovală aproape, și, de asemenea, Agrippa (în special), toate aveau un aspect ciudat de ceață ca și cum vapori erau în sau în jurul lor ” („English Mechanic”, vol xxviii nr ) Misterul diferiților observatori care îl văd și nu îl văd pe cel al lui Klein obiect în aceeași noapte este greu de explicat prin unghiul de iluminare [ ] S-au pus unele îndoieli cu privire la această observație, pe motiv că nu se vedea nimic neobișnuit și că aparențele erau doar acelea prezentat în mod obișnuit de lună în faza sa de atunci Pur și simplu dau cont așa cum apare în revista științifică în care a fost publicat [ ] Problema unei legături între creșterea și scăderea corona solară și prevalența petelor solare este acum discutată și poate avea o influență importantă asupra subiectului constituției corona S-ar părea că atunci când corona a fost examinată despre timpul minim de pete solare, s-a dovedit mai slab, deși mai extins, în timp ce liniile luminoase ale spectrului au lipsit, indicând a modificarea sau variația părții gazoase a acesteia în acele perioade [ ] Se pare că există o oarecare confuzie în ceea ce privește WL-ul dat aici; este de obicei acceptată ca linia lui Ångström, în timp ce prof Smyth se referă la ea ca Poziția, de asemenea, atunci când este examinată cu un spectroscop de mai mare dispersie, nu este exact peste linia citron a acetilenei, atât mai sus s-a referit la linii situate ceva mai mult spre capătul violet al spectrul (vezi Planșa V fig ) [ ] Desenul lui Ångström, în a da acest caracter celor două trupe Aurora despre care se spune că corespund benzilor de polar violet aproximativ și , este incorect și calculat să inducă în eroare dând benzilor Aurora o caracteristică corespunzătoare benzilor violet-pol pe care nu le posedă eu sunt nu cunosc vreo linie sau bandă Aurora care este descrisă ca fiind distinsă prin degradarea spre violet [ ] Tuburile par în general marcate Si Fl în loc de cele obișnuite notația Si F Si Fl ₆ este probabil, de fapt, Si F ₄ [ ] Dr Schuster a descoperit că, în timp ce spectrul de linii al fulgerului este atribuibil lui N, are și un spectru de bandă, pe care îl consideră datorat O și o ușoară urmă de CO ₂ (Phil Mag th ser vol vii p ) [ ] În aceste observații au fost câteva sugestii făcute de domnul Capron încorporat [Aceasta a fost nota domnului Lockyer De fapt, Autorul a fost responsabil pentru paragrafele textuale cuprinse între literele A și B , și C și D , în instrucțiunile așa cum sunt retipărite acum ] [ ] Comunicat de autor Academiei Regale de Științe Saxone, [ ] Rapoarte ale Academiei Regale Saxone de Științe, octombrie [ ] Această linie roșie a fost observată pentru prima dată de Zöllner [ ] Recherches sur le Spectre Solaire, p [ ] Jurnalul American de Știință, lxviii 